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愈 


(DMR-BZT 600 のみ） 


パナソニックの会員サ仆 rCLUB PanasonicJ で r ご愛用者登録 J をしてくださし、 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


巧 http://clubKpanasorHc.jp/ 

函 http://mobile.club.panasonic.jp/ 


※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


I 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございます。 


保証書別添付 


r 取扱説明書(準備編•操作編)」および r かんたん操作ガイド ( DMR - BZTyoo のみ)」、 r シンプルリモ 
コン操作ガイド ( DMR - 目 ZT 6 日日のみ)」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

ご使用前に r 安全上のご注意」 (171 -1 7 日ページ)を必ずお読み < ださい。 

保証書は「お買い上げ日•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 
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「操作 J についての 


紙の取扱説明書外にち、目的別に下のガイドで本機の操作をご案内しています。 


〇機器操作は 


表示中の画面で確認 




画面上で、機能説明や操作できるボタンの表示、さ5には補足説明などを確認できまず。 


例)操作でさるボタンの表示 


録画一 覧 （まとめ表示） 国 HDD 残 量 22:2日 (DR) く;^(匿 

ずべて量新録画…因モ視聴圆おまかせダウン□…ドラマ（…映画げ…撮震ビデオ 


■す 


9/日出 
9/7(0) 

地上 D 004 
地上 D 102 

9/B 胤 

9/ 9(义） 

地上 D 01己 
地上 D 004 


一^ 9/10( 水）ドラマスペシャル 

画@ 地上 D 101開始時刻14:00録画時間 1:D0 (DR) 


青 複数選択ホダビング 緑 香組編集黄番組消'去 


例えば、黄ボタンを押すと番組の消去ができます 



選択中の項目は黄色で表示 

基本的な操作は、 U モコンの上下左ち 
ボタンとミ夫定ボタンを使います。 


左 


上 '■ ■■ 


ち 


¢••1前の画面に戻る 


補足説明 



ガイド 

0ボタンを押ずだけで、困ったときの解ミ夫 
方法や、調べたい用語を確認できまず。 

• 基本の使い方ち確認でさます。 

• 録画中や再生中に見ることはでさません。 



0音青で案内 


音声ガイド 


機器の操作を音芦や操作音で確認できまず。 

• ご使用になる場合は、初期設定信声ガイド機制を 
「入」に設定してください。 （-H 33) 

ボタンを3秒な上押すと、設定画面を直接表示することができます。 



(シンプル U モコンの場合、 [予約/確飄 ボタンを3砂な上巧す) 
























































ご案内 


本書では、本機の操作方法を説明しています。 

別冊の 「取扱説明書準備編」 や r かんたん操作ガイド ( DMR - 目 ZT 700 のみ)」、 
r シンプルリモコン操作ガイド ( DMR - BZT 600 のみ)」 もあわせてご覧ください。 
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連携機器情報などの詳しい情ま良は 


当社ホームぺージ 


本機を使用していただくための、サポート情報を掲載していまず。 

• 接続機器に合わせた‘‘接続方法’’や"基本の使いち"びわかる r 使い方ナビゲーシヨン」 

「つなぎ方ナビゲーシヨン」 

• 連携でさる機器品番情報などを確認でさる r 動作確認情報一覧」 

• 困ったときや、用語を調べたいときの r よくあるご質亂 など 

お持ちのパソコンか 5 ご覧くださし （本機か 5 ホームページをご覧になることはできません) 


aiga.Jp 



例えば… 


使い方ナビゲーシヨン 




ホームぺージの内容は、変更される場合びあります。あらかじめご了承ください。 







































































本機。「特長」 


「 A イビジョンで楽しむ」 

デジタル放送のノ \イビジョン番組をノ \イビジョン画質で録画できまず。 


「録画が便利!」 


複数番組同時録画 



見たいデジタル放送の番組が重なっても、両方とも A イビジョン画質で録画できます。 


► 4 b ぺ-ジ] 


「30映像を楽しむ」 

3 D 対応テレビと接続し、臨場感にあふれた、迫力ある 3 D 映像をお楽しみいただけます。 


「番組を持ち出ず」 因亟3 

録画した番組を携帯電話などのモバイル機器に持ち出して楽しむことびできます。 


思い出を見よう喊そう!」 



画 


► 日0、84ぺジ I I 叫、94ぺジ I 


ビデオカメラなどで撮影した動画の デジタルカメラなどで撮った写真の再生や 

取り込みがでさます。 取り込みができます。 

八イビジョン動画 ( AVCHD ) の場合、 

再生ちでさます。 


[( HDMI ) 


HDMI ケーブルでビエラとつなばば、 

ビエラのリモコン1つで本機の操作を行うことびでさます 


117ページ 

























r ネツトワークロないで楽しむ」 



►11 2ジ 


テレビでいろいろな情報を見ることができまず。 


携帯電話 


►準備編 43 ぺ-ジ 


外出先か5本機の録画予約ができまず。 



ドアホン•センサ■カメラ 


► 110ジ I 


留守中の訪問客などを記録することができまず。 


お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 


120 


本機に録画した映像を別の部屋で見ることや、 

別の部屋にある機器の映像を見ることびできます。 



プリンター 


9 6ぺ-ジ 


写真を印刷ずることができまず。 


スカパー/ HD 録画 


► 0^ページ I 


対応チューナーか5本機に A イビジョン番組を 
そのままの画質で録画できます。 



月の番組表 


► 3 I ぺ-ジ I 


国 注目番組 


ぺ-ジ|| 


1力月の番組表を表示することができます。 

《1ネットワークで番組情報を提供している 
放送局のみに01日年12月現在、 
W 0 W 0 W のみ） 


注目番組を表示することびできます。^2 

《2ネットワークで番組情報を提供している 
放送局のみに日1日年12月現在、 
NHK 、 W 0 W 0 W のみ） 


無線 LAN で接続ずると ••• 

無線 LAN を使ってネットワーク接続 (•> 準備編 17) すると、ケーブルの配線を気にずることなく、 
ネットワーク機能を楽しむことができまず。 

無線 LAN 内蔵 

別売の無線 LAN アダプター (D 丫 - WL 10) が必要でず 


DMR - BZT 700 


DMR - BZT 600 










































ち < じ 


巧巧 

• テレビ放送を見る . 

•データ放送を見る . 

•その他の選局ち法 . 

•番組視聴中の便利な機能. 


録画 

♦録画する . 

•録画中のいろいろな操作 . 

•録画しなびら再生する . 

•ぴったり録画 . 

• 予約録画ずる . 

•番組表 (G ガイド)を使って 

HDD に予約録画する . 

•番組表 (G ガイド)を使って 

ディスクに予約録画する . 

•番組表の見かた . 

•番組表の表示設定 . 

•を目番組一覧から予約録画する.... 

•番組を検索して予約録画する . 

•新番組を自動で予約録画する ........ 

•選んでいる番組に関連した番組を 

予約録画する . 

•詳細設定をする . 

•曰時を指定して予約録画する 

(時間指定予約） . 

•予約内容の確認、取り消し、修正など 
•番組表での予約の取り消し/修正... 

•録画中の予約録画を止める . 

•予約録画の便利な機能 . 

•予約録画に関するお知らせ . 

• 多重音声の記録について . 

• 録画モードについて . 

• 番組の同時録画について . 

• 記録の制限について . 


• 本書内の表現について . 10 

♦各部のはた5き . 11 

•本体 . 11 

•本体表 7J\ 窓 . 11 

• IJ モコン（フルリモコン） . 12 

•シンプル U モコン . 14 

• ディスク ‘ SD カードを入れる . 15 

•ディスク . 15 

• SD カード . 15 

• 記録できるディスクについて . 16 

♦操作の前に . 20 

•本機の映像をテレビに映す . 20 

•本機の電源を切る .SO 

•画面上の基本操作について . 20 
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2 3 3 3 3 3 


已目 890012 3468 
33 3344441111 













































CATV 

• CATV (ケーブルテレビ)か 5 

本機に録画する . 80 

•直接録画する . 80 

• 1「システムを使って予約録画する . 81 

• i . LINK を使って予約録画する . 81 

• i . LINK や1「システムを使わないで 

予約録画する . 81 


他の機器と 

参スカパー/ HD 対応のチューナーから 

本機に録画する . 82 

• ビデオカメラか5ダビングする . 83 

•八イビジョン動画 ( AVCHD ) を取り込む ..... 84 

• MPEG 2 動画を取り込む(ダビング) . 85 

•接続した機器を再生してダビングする ........ 86 

•外部入力 （ L 1) 取込 . 86 

• DV おまかせ取込 . 87 

参レコーダー•ビデオデッキ•ビエラか5 

ダビングする . 88 

• i . UNK ( TS ) を使ってダビングする . 89 

•外部入力を使ってダビングする . 90 

•ネットワークを使ってダビングする . 90 


("►次ぺージにつづく） 


再生 

• 再生する . 

•録画した番組を再生する . 

•市販またはレンタルの目 D ビデオや 

DVD ビデオを再生する . 

•撮影した八イビジョン動画 ( AVCHD ) 

を再生する . 

•録画一覧について . 

•商^^番組について . 

•再生中のいろいろな操作 . 

• 3 D 映像を楽しむ . 

•他の機器で作成したプレイリストの再生.... 

•目 D - Live 、 e - move 対応の目 D ビデオや 
副映像のある目 D ビデオを楽しむには ........ 

•信号切換や再生ち法の設定などをする ........ 


♦番組を編集する . 

• チャプターの作成•再生•編集 . 

•チャプターマークを作成する/削除する.... 

•チャプターを再生•編集する . 

♦番組を消去する . 


ダビング 

♦番組のダビングについて . 

♦番組をダビングする . 

•かんたんダビング . 

•詳細ダビング . 

•フアイナライズ後のディスク 
( DVD ビデオ）をダビングする 
•再生中番組の保を . 

• ダビング時の動作について ...... 

•高速でダビングでさる場合 ...... 

•高速でダビングでさない場合 
(1 倍速ダビングになる場合）.. 


r 安ま上のごミ主意 J を化ずお読みくだをい (->171-1 75ぺージ) 
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0 1 3 4 6 7 

已已己已已已 
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をぐじ(つづき) 


mm 


•写真を再生する . 91 

•写真再生のいろいろな機能 . 92 

•写真の整理をずる . 93 

• 写真を取り込む/書を出す . 94 

•写真を取り込む . 94 

•写真を書さ出す . 9己 

•写真を印刷する . 96 


• 音楽 CD を再生する / HDD に録音ずる.…97 

• HDD の®を SD カードに輯送する . 98 

• HDD や SD カードの音楽を再生する ....... 99 


• 音楽再生中のいろいろな操作 . 100 

• アルバム名や巧名などを編集する . 101 

• ユーザープレイリストを編集ずる . 102 

•プレイ IJ ストに曲を登録する . 102 

•プレイ U ストを編集する . 103 

• 音楽をバックアップする . 104 




便利機能 

♦録画した番組をモバイル機器に持ち出す...10曰 


•持ち出し番組を作成する . 106 

•ネットワーク経由で持ち出す(転送） . 107 

• SD/USB 経由で持ち出す(転送） . 107 

•転送した番組を確認•消去する . 109 

• ドアホンやセンサーカメラか！5録画された 

映像を再生する . 110 

•録画された映像を再生する . 110 

•録画された映像を編集する . 111 

• インターネットを楽しむ . 112 

•acTVila (アクトビラ）を利用する . 112 

•動画共有サイトなどのサービスを 

利用する . 115 

• 自宅にあるパソコンで操作する . 116 

• ビエラリンク （ HDMI ) を使う . 117 

•お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を使う...120 
•別の部屋のテレビなどで見る 

(ヴーノ く一として使用する） . 120 

•別の部屋の機器の映像を見る 
(クライアントとして使用する） . 122 

•文字入力 . 123 

•文字パネルち式で文字入力する . 123 

•携帯電話（リモコンボタン)方式で 
文字入力する . 124 






































r ま全上のごミ主意 j をがずお読み < だをい ( 


17己ぺージ) 


化要なとを 

• 本機で記録できるようにする 

(フォーマット) . 126 

• ディスク名入力/ディスクプ□テクト/ 

全番組消去 . 128 

• 他の機器で再生でをるようにする 

(フアイナライズ） . 129 

• いろいろな情報を見る（メール/情報）….130 

• 放送設定を変える(放送設定) . 131 

• 本機の設定を変える(初期設定） . 133 

• デジタル出力される音声と接続- 

設定の関係 . 142 

• ソフトウエアの更新について . 143 

•同時操作について . 144 

•番組の録画中•ダビング中にでさる操作...144 
•他の操作を実行中の予約録画の動作 . 14己 

• 再生のみできるディスク/ 

使えないディスクについて . 146 

•再生のみでさるディスク . 146 

•本機で使えないディスク . 146 

♦ SD カードについて . 147 

♦ USB 機器について . 148 

• US 目機器を接続する . 148 

•受信できるテレビ放送について . 149 

•取り扱いについて . 150 

• こんな表示が出た5 . 153 

•故障かな！？ . 155 

• スタートボタンについて . 1曰8 

•仕様 . 159 

•保証とアフターサービス 

(よくお読みください） . 176 

•さ< いん . 178 
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ダビング 
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本書巧の表現について 


♦本書内で参照していただくページを(">00)、別冊の取扱説明書準備編を参照していただくページを 
(«> 準備編 〇〇)で示しています。 

♦ディスクなどの表示をじ(下のマークで表示しています。 


ディスクなど 

表のマーク 

ディスクなど 

表のマーク 

HDD 


DVD ビデオ 


巨 D-RE《 


+R 

巨 D-FT 

わ i •も* 

+R DL 

目 D ビデオ 

UUWi 

+RW 

DVD-RAM 

MZfiVlM 

CD 

fgn 

DVD-R 

巧 

SD 力ード 


DVD-R DL 

US 目機器 

ngT=i 

DVD-RW 

BzlVI 



《 DL、 目 DXL も含みます。 

同じディスクでも記録ち式の違いなどにより動作び異なる場合は、表示マークに記録ち式を付与しています。 
•AVCREC 方式の場合： 例） 

•VR 方式の場合： 例） 

•ビデオち式の場合： 例 ） Emwmm (ただしファイナライズ後は1333田） 

•ビデオカメラなどで撮影した八イビジョン動画 (AVCHD) び記録されたディスクや SD カードの場合は、 


RAM(AVCREC)I-R(AVCREC) 


RAM(VR) I -FUVR) I -RW(VR) 


AVCHD 


と表示 


本書における本体および画面のイラストは、 DMR-BZT7 日日のものです。 



VQT3C03 



さ部のはた 6 宝 


点な•消なの設定びでさます 
(-H 37 rSD 力一 KLED 制御」） 


電源を切/入する 


録画中に点口表示 
本体表示窓 (•> 下記） 


リモコン受信部 

受信範囲 

•正面…約7 (内 

•左ち…各約3ぴ 
•上下…各約2ぴ 


ディスクトレイを 
開閉ずる 



ディスクトレイ 


SD カードを 
入れる 


DMR-BZT700 


B - CAS 力ードを 
着信ランプ入れる (•> 準備編 20) 
(->1 15) 


DMR-BZT700 


USB 機器を接続する 

し LINK 機器や DV 機器と接続ずる 


前面とび!5の 
開けかた 

とびら横に指をかけ、 
下に向けて倒して 
<ださい。 



本巧表示•客 


1 ；(下の場合に点巧表示します。 


選択中の 
ドライブ 


録画モード変換中(電源切時のみ)/持ち出し番組作成中(電源切時のみ)/ 
AAC への 音楽圧縮時/オン エアー ダウン □ー ド時のデータ蓄積中 

ダビング時 

番組のダウン□ード中ディスク挿入時 


緊 Sllill 


再生時 


•予約録画待機中、実行中 

-ドアホン•センサーカメラ 
録画待機中 

(ドアホン録画が実行されると点滅） 


SD カード ’ US 目機器の読み書き時に点滅 
チャンネル、録画や再生の経過時間、時刻、エラー表示など 


踢喫め廣 


11 















































各部のは た s き ( っづき ) 


リモコン（フルリモコン） 


DMR - BZT 700 




本機の電源- 


HDD / 巨 D/SD を 
切り換える 


約10秒前へ戻ずい已4)/ 
お好みチヤンネルを 
表示ずるい 22) 

放送を切り換えるい 21) 

操作ガイドを表示ずる(《>2) 
番組表を表示ずる(">28) 


録画一覧/ディスクメニュ 
を表示ずるい 49) 

サブメニューを表示する 


チヤプターマークを作成 
肖 IJ 除ずるい目 6) 

ビデオコ5ュニケーシヨン 
の画面を表示ずる (^1 1已) 


画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用します。 



-ディスクトレイを開閉ずる 

テレビ操作部い準備編 41) 

•本機のリモコンでテレビの操作を 
することびでさます。 

チャンネルを順に選ぶ 


録画や再生時の基本操作 


約30秒巧へ飛び越すい已 4) 


テレビでネット画面を表示するい1 12) 
予約一覧画面を表示する(">39) 

スタート画面を表示するい1 58) 

選択およびミ夫定する 
前の画面に戻る 

消去ずる 

• 番組の消まや予約の取り消しなどびでさます。 

情報を表示ずる(">23、已 5) 


ふたを開けると 


外部接続機器に入力を切り換える 
[ L 1、 DV 、 し LINK ( TS )] 

録画ずる (">25) 
に 亞 1 録画モードを選ぶ(《>25) 
データ放送の画面を表示する(">21 ) 
音芦を切り換える(">23、 55) 

デジタル放送の3けた番号を 
入力ずる(">22) 
再生方法を設定ずる (《> 已 9) 
時間を指定して飛び越すい已 5) 
チヤンネルなどを番号で選ぶ/ 
番号やで字を入力ずる 
入力した数値などを取り消ず 
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DMR - 巨 ZT 600 


本機の電源 


HDD / 巨 D/SD を 
切り換える 


約10秒前へ戻ず ("> 已4)/ 
お好みチヤンネルを 
表示ずるい 22) 

放送を切り換えるい 21) 

操作ガイドを表示するい 2) 
番組表を表示ずる（">28) 

録画一覧/ディスクメニュ ー 
を表示ずるい 49) 

サブメニューを表示する 


チヤプターマークを作成 • 
削除ずるい 66) 


情報を表示ずるい23、已 5) 



画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用します。 


ディスクトレイを開閉ずる 

テレビ操作部い準備編 41) 

♦本機のリモコンでテレビの操作を 
することびでさます。 

チャンネルを順に選ぶ 


録画や再生時の基本操作 

約30秒先へ飛び越すい 54) 

テレビでネット画面を表示ずる(斗1 12) 
予約一覧画面を表示ずる(- >39) 

スタート画面を表示ずる(">1已 8) 

選択およびミ夫定する 
前の画面に戻る 

外部接続機器に入力を切り換える 
[ LKDVJ . LINK ( TS )] 

消去ずる 

• 番組の消去や予約の取り消しなどびでさます。 


ふたを開けると 


初期設定を表示ずるい 133) 
録画ずる己) 
田亞1 録画モードを選ぶ(">2己) 
データ放送の画面を表示する(">21 ) 
音芦を切り換える(">23、已 5) 

デジタル放送の3けた番号を 
入力ずる(《>22) 
再生方法を設定ずる (《> 已 9) 
時間を指定して飛び越す ("> 已 5) 


] な马 J で了日化レし mu 魁 y 、マノ 

チャンネルなどを番号で選ぶ /-II 
番号やで宇を入力ずる 
入力した数値などを取り消す 



踢喫め廣 
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各部のは た s き ( っづき ) 


シンプルリモコン 


DMR-BZT700 

DMR-BZT600 


別売のシンプルリモコン （D 丫 -RM10) に対応しています。 
付属のシンプルリモコンで操作でさます。 


シンプルリモコンは、基本的な機能を簡単に操作することを目的とするリモコンです。 
♦シンプル IJ モコンの操作や表示される画面は、シンプルリモコン専用のものです。 
♦操作ち法については、 r シンプルリモコン操作ガイド」をご覧ください。 

♦シンプル IJ モコンでは、本書に記載した操作はでさません。 


本機の電源 


，電源 


録画一覧/ 
ディスクメニューを 
表 7 F ずる 


放送を切り換える 
番組や予約を消去ずる 


圖国 

… 



-録画や再生時の 
基本操作 

予約を登録ずる/ 
予約を確認ずる 

選択およびミ夫定する 

前の画面に戻る 

ブルーレイディスクに 
ダビングする 

RTiTil 録画ずる 



VQT3C03 


























ディスクぷ〇力ードを入れる 


ディスク 


SD 力ード 


^を巧してトレイを開を、ディスクを入れる 

•もラー度押すと、トレイび閉まります。 

♦ディスクの確認画面び表示されるまでしばらくお待 
ち < ださい。 

ラベル面を上に 

」- 



〇本が前面のとび5を開ける 
©力ードを「カチツ J と音がするまで、 
奥までまっすぐ是し込む 


ラベル面を上に 



•組町 £■ - 

•両面ディスクの場合、記録または再生したい側の面を下にして入 
れて < ださい。 

♦ほこりや指紋び付着したディスクは 、ちれを取り除いてから 使用 
してください。（今1 已 1) 

♦使用後は、ディスクの巧れや傷つきを防ぐため、ケースまたは 
カート U ツジに収めて保管してください。 

•カートリツジ付をディスクについて 
•力ートリツジ付きの目 D-RECVer.l.O) は、本機では使用できま 
せん。（カート U ツジからディスクを取り出してを使えません） 
•DVD-RAM や8 cm のディスクは、力ートリツジからディスク 
を取り出してトレイにのせてください。（今 下記） 

(TYPE] は使えません） 

•ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り 
出してお<ことをおすすめします。 


角びカットされた側をちに 

0本化前面のとび5を閉じる 

カードを取り出すには 

上記手順©で、カードの中央部を r カチッ」と音び 
するまで押し、まっすぐ引さ出す 

•組材 A - 

•本体表示窓の"ク"（ィ11)点滅中は、読み込み•書き込みを行っ 
ています。本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容び破 
壊されたりする恐れびありますので、点滅中に電源を切ったり、 
カードを取り出したりしないでください。 

• mini タイプや micro タイプの SD カー问ま、必ず専用のアダプ 
夕一を装着し、アダプターごと出し入れしてください。 

例） 


沼巧曲 



はじめに 
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言己録でをるディスクについて 


ディスクの種類 

BD-RE 

己 D-R 

DVD-RAM 

DVD-R 

DVD-R DL 

(片面 2 層） 

DVD-RW 


□□ 


記録方式 記録でさる放送 記録できる画質 



AVCREC 方式 


VR 方式 

( DVD ビデオレコーデイング規格) 


AVCREC 方式 



VR 方式 

( DVD ビデオレコーデイング規格) 



ビデオ方式 

( DVD ビデオ規樹 


VR 方式 

( DVD ビデオレコーデイング規格) 



ビデオ方式 

( DVD ビデオ規樹 







デジタル放送は 
記録できません 



デジタル放送は 
記録できません 




標準画質 




標準画質 




標準画質 


標準画質 


標準画質 


標準画質 


• DVD の記録ち式は、本機でフォーマット （-H 26) することで設定されます。 


































記録できる 
録画モード 


予約録画よ？ 


フ オー マットは？ 

(斗 126 ) 


備考 



DR 

HG HX HE 

HL HM HZ 

XP SP LP EP 
FR 

でさる 

(予約は 1 番組） 


•DU BDX し にも記録できます。 

• 力ート IJ ツジ付きの目 D-RE(Ver. 1 .0) 
の記録や再生はでさません。 

(力-卜 IJ ツジからディスクを取り出して 
も使えません） 


HG HX HE 

HL HM HZ 

でさる 

(予約は1番組） 


• デジタル放送を記録するには、 

CPRM 対応のディスクか確かめて 
<ださい。 

• 力ート U ツジ付きの DVD-RAM は、 
カート IJ ツジからディスクを取り出し 
てお使いください。 

(T 丫 PE1 は使えません） 


XP SP LP EP 
FR 

でさる 

(予約は1番組） 

不要 ） 

(データ用ディスクの場合、 
フォー マット必要） 


HG HX HE 

HL HM HZ 

でさる 

(予約は1番組） 


• デジタル放送を記録するには、 

CPRM 対応のディスクか確かめて 
<ださい。 


XP SP LP EP 
FR 

でさる 

(予約は1番組） 



XP SP LP EP 
FR 

でさない 

不要 ） 

• コピー制限のない番組(ビデオカメラで 
撮影した映像など)のみ記録でさます。 


XP SP LP EP 
FR 

でさる 

(予約は1番組） 


• デジタル放送を記録するには、 

CPRM 対応のディスクか確かめて 
<ださい。 


XP SP LP EP 
FR 

でさない 


• コピー制限のない番組(ビデオカメラで 
撮影した映像など)のみ記録でさます。 


踢巧め廣 
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記録でをるディスクについて(っづま) 



お客様の使いかたに合わせてディスクを選んでくださし、。 



八イビジョンビデオ 
カメラの 
八イビジョン動画 
( AVCHD ) を記録 


ディスクには1度しか 
記録しない 
保存用として使う 


八イビジョン画質で 
記録したい 





CPRM 対応の 

DV0-R D り徘此 

AVCREC 方式 


標準画質で記録 
したい 



声が 


CPRM 対応の 

DV0-R 叹 D ミ R PL 

VR 方式 


/BD が B ^BD-r) 

口 VQiR 夕 M 口方回■合 

D 《 D ミ R 如 

AVCREC 方式 
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記録したディスクを他の機器で再生するには？ 




BD-RE 


BD-RE.BD-R に対応した機器で再生できます。 

• LTH type の目 D-R に記録した場合、再生機器び LTH type に対応していないと再生できないときび 
あります。 

•当社製 DMR-E7 日日目 D や2006年春前に発売された他社製機器では、再生できません。 

• HG、HX、HE、HL、HM、HZモードのき組や、本機に取り込んだ八イビジョン動画(AVCHD)、 

スカパー./ HD の番組は、再生でさない場合びあります。 

• DL や目 DXL のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。 

•DL のブルーレイディスクは、2日日目年秋じ(降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダー 
で再生でさます。 

•目 DXL のブルーレイディスクは、 BDX し 

ち記の□ゴび付いた機器で再生できます。 


D 総古 M 離^ D 無え 






liTF の条件に当てはまる機器で再生できます。 

•記録したディスクの再生に対応 
•記録したディスクの記録方式の再生に対応 

• AVCREC 方式の場合： 

対応機器にはち記の□ゴび付いています。 

対応機器外で使用しないでください。 

ディスクびフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。 
巧はファイナライズ (-H 29) び必要です。 

-ビデオ方式の場合： 

記録後にファイナライズ (-H 29) び必要です。 

•デジタル放送を記録したディスクの場合、 CPRM に対応している必要びあります。 


•姐!№1 - 

♦ディスクによっては、記録でさないことや、記録状態によって再生でさないことびあります。 


はじめに 
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操作の前に 


本機の映像をテレビに映ず 


画面上の基本操作について 


1 


テレビの電源を入れる 


テレビのリモコンで、入力切換の操作をする 

•本機を接続した入力に切り換えてください。 
(HDMI、 ビデオ1など） 

テレビ 


テレビのリモコン 



本機のリモコンの 參電源を巧ず 

本体表示窓 



チヤタイ、ル表 TJX 

•テレビに映像び映っているか確認してくださ 
い。 

煩=テレビに映像び表示されない場合 

•テレビの入力を確認してください。 

•接続を確認してください。 

(« ►準備編4〜 21) 


本機の電源を切る 


本機のリモコンの •气押す 


本体表 TJX 窓 


BBMaanB 




♦ 


時刻表示 


本機は画面に表示されている項目をリモコンの上下左 
ちボタンで選び、決定ボタンを押すことで操作を行い 
ます。 


上下左右ボタン 



決定ボタン 


例えば、番組を選びたい場合 


MUU 巧まど4•: UUUH A 

BD 残量 3：00DR 14:11 1月吕义3水4木已金6± 7日日 g 

1/ ■、心日 S1 日胤鹏〜①いざない[牌 Fr 

14:35-16:10 【K«】 カルロス•ムカディーノ 【出ち1ゴンザレス ••• Li 

地上 D 041 goo 目ニユ-ス 00 己ニユース 〇已寿めぐ0 

■0 日放送—团30旧辭博斯 aas^i "I HIT III iiiiH 

I I 一 カル□ス仙 -- … 

■ 田世界旅!■細 I芒ッィ 

H l^luus 願积シャル '15 夕•化 

■ Iffi 「バタコニ列 3喔； 

miooB 自綿 s 加アニメ！ 

1 困可ゥ圈ぃかけ 3。加二： 

I 6S □咱ウ-ルたユ-ス 00口齡 

I 己〇曰拥 r - がサッか 


⑥サプメこユー〇戻る@広居1^^ : 


黄色になっている項目び、現在選ばれている項目 


[▼] を押す • 


參 


日 D 残量 3:00 DR 14:11 1月吕义3水4木5金日± 7日日月 

E ^ M 捕だ1經。固 

ittJ- D 041 11100ロニ立-ス 00国ニユース 〇已るめぐ0 ml 

00がを 尚。 n 由含吾-「涅ぉI 3日映面いざない 「K2J 圖I 

k ^SBoo— 触圆 1^】か.呼ム.力.__ _仙巧マ H " 


厚□□田 iSSIES 

4已サツカー 

⑥サプメニュ -0 戻る®広普詳巧青曰柿 i 巧ホ届単予約の巧お 


日ワールドニュース 00日 m 


黄色になります。 


[決定] を押す- 




番組内容の画面び表示されます。 


本書では、上記のよラな操作をする場合、 

番組を選び、®を巧す 

と記載しています。 


































































テレビ放送を見る 


基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 


1哑)趣)歲を押して、放送を選ぶ 

•[CS] を押すごとに、 CS 1または CS 2に切り 
換わります。 


の〜旧 g (ふた内部) またはを巧して、 
チヤンネルを選ぶ 



HDD 

U モコンの 

—田地上 D 011 


数字ボタン 


選局されている 
チヤンネル 


データ放送を見る 


データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従つ 
てさまざまな情報やサービスを利用でさます。 

♦本機では、データ放送を録画できません。 

録画び始まるとデータ画面が消えます。 

1を一夕放送のある番組を選局し、 

回（ふた内部) を巧す 



2見たい頃目を選び、€画を巧す 


例) 



•画面の指示に従って、[青]、[ホ]、[緑]、[黄]や 
数字ボタ ンで操作してください。 


舟 データ画面を消すには 
[データ©] を押す 


•姐!は a - 

•本機でワンセグ放送を視聴することはでさません。 

• HG、HX. HE.hu HM、HZ モードで2番組録画中は、放送/入力 
やチヤンネ j レの切り換えは2番組間でのみでさます。 


















































テレビ放送を見る(っづき) 


その他の選局方法 


お好みチャンネルか5選局 


番組表か5選局_ 

〇 を巧す 

e 放送中の番組を選び、©を巧す 


お好みチヤンネルは、テレビ画面に放送局の IJ ストを 
表示し、そのリストの中から選局できる機能です。 
放送に関係なく]つのリストに表示することびでさま 
す。登録したチヤンネルは、お好み番組表としても表示 
でさます。 


HDD ^«24:00 DR W 


14：11 1月2义3水4木巳金日± 7日8月 



⑥サプに； 1-0 戻る®齡詳細青日付還巧ホ簡単予約 ( DR ) 緑ま目翻-質まチヤンネル別表示 


煩=別の放送の番組表を見るには 
[地上]旧 S] に S] を押す 
〇「今すぐ見る」を選び、®を巧す 


3 けたチヤンネル番号を入力して選局 


〇テレビ視聴中に、 g (ふた内部）を巧す 

•押すごとに放送び切り換わります。 


0国〜 
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(ふた内部）を巧して、 


チヤンネルを入力する 


例）1日3の場合… [1] - [10] - [3] 

♦画面び表示されている間に入力してください。 


枝番号の異なる放送を選局するには 
上デジタル）（《^24「枝蚕選局」） 


〇テレビ視聴中に、 


[yi] 


諭チトンネル I 

e 放送局を選び、©を巧す 


を巧す 


を好みチヤンネル 


H 

地上 D 

011 

000001 

1 

地上 D 

021 

00000 1 

1 

地上 D 

041 

00000 1 

1 

地上 D 

061 

00000 1 


地上 D 

071 

00000 1 

1 

地上 D 

081 

00000 1 

1 

地上 D 

101 

00000 1 

1 

BS 

101 

00000 1 

I 

BS 

102 

00000 1 

巧 BS 

103 

00000 1 

西 BS 

141 

00000 1 


■チヤンネルの登録 

①登録したい放送局を視聴中に、 

[ 10 f 少戻し/お好みチヤンネル]を巧す 


② [サブメニュ ー] を巧す 

③ 惜録」を選び、 [ 決定]を巧す 

④ r はい」を選び、[決定]を押す 

•リストの一番下に登録されます。 
(最大48チヤンネル） 


■チヤンネルの取り消し 

① [10 秒、戻し/お好みチヤンネル]を巧す 

② 取り消す放送局を選び、[ヴプメニュー]を巧す 

③ r 取消」を選び、 [ 決定]を巧す 

④ r はい」を選び、[決定]を巧す 


•紙!岛 £■ - 

• お好みチヤンネ j レで表示される順まを変更したい場合は、チヤン 
ネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。 
♦かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行ラと、地 
上デジタルの登録した内容は取り消されます。 
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基本操作 



番組視聴中の便巧な機能 


見ている番組の情報を表示 


上下左ちの黒帯を消して拡大 
画面モード切換 

上下左ちに黒帯び入っている場合に、上下左ちの黒帯 
を消して大さく表示します。 


サブ 

〇 を巧す 


厂 画面モード切換 I 

デジタル放送メニュ ー 
HDD / BD/SD 

ぶ-若 


♦表示されない場合、ち5—度 [ヴプメニュー] を押 
して < ださい。 


画面表示 


を巧す 


例） 

放送開始時刻と終了時刻 


じ踞严組 名 ド ; aST 


iBfgfa 'io：oo| 

り*10:1已 

1000000001 

HDD 


リモコンの数字ボタンー 

£]] 地上 DQ 11 


放送の種類とチャンネル 



煩=表示を消すには 

[ 画面表示] を数回押す 


0「画面 モード 切換」 を 選び、@ を 巧す 
© 画面 モー ドを選ぶ 
ノーマル： 

元の映像で表示します。 

サイドカット： 

16:9映像の左ちの黒帯を消して拡大表示します。 

スーム： 

4:3映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。 


音声を切り換える 
jjj (ふた内部)を巧す 

♦押すごとに、放送の内容によって切り換わります。 

•瓶■岛 £■ - 

• 録画中に切り換えてち、記録される音声に影響はありません。 


放送中の番組の 3D 設定をする 
I 3D/2D 出力 I 

• 3D 対応テレビと HDMI ケーブルで接続時 

サイドバイサイド (2 画面構成)などの 3D 対応の放送 
の番組を 3D 映像で見ることびでさない場合に変更し 
て < ださい。 

(詳しくは"►曰目「30映像を視聴するための便利な機能」） 


<姐!は A - 

• 下の場合、画面モード切換は r ノ ーマ j レ」に戻ります。 

-他のチヤンネルを選局 
-ま組の再生を始める、または終了する 
-電源を切/入 

•番組やディスクの内容によっては、設定してを効果びない場合び 
あ0ます。 

•「TV アスペクト」（今 準備編 34) を「4:3」にしている場合、 

「ズーム」は効果びありません。 

•テレビ側の画面モードなどを使って調整でをる場合をあります。 
ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 
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テレビ放送を見る(っづき) 


放送内容などの設定 


テレビ視聴中に 



♦表示されない場合、わ5—度 [サブメニュー] を押 
してください。 


e 「デジタル放送メニュー」を選び、®を押す 


例) 



〔アンテナレベル I 


枝番選局 

項目選択 
の減 

戻る 


0 設定項目を選び、®を巧す（"►ち記へ) 


mmvam - 

•視聴中の番組により表示される項目び変わります。 


視聴制限一時 暗証番号 ("H 32) を入力して視 

解除 聴制限を一時解除します。 

データ放送表示 データ放送の表示を終了します。 

オフ 

信号切換 映像や音声などの信号を複数放 

送している場合は au 下の操作で 
切り換えることびでさます。 



設定する項目を選び、設定する 

•綱凶 £■ - 

•記録でさる音声、映像、字幕情報は、録 
画モードによって異なります。 

(詳しくは今 44) 

アンテナレベル アンテナレベルび確認できます。 
枝蚕選局 枝番号とは、同じチャンネル番号 

(ia 上デジタル) に割り当てられる放送び複数受 
信でさた場合に、追加される番号 
のことです。 

(例：「011-0」、「011-1」） 

3けたチャンネル番号を入力して 
選局するとを選局の放送局び選 
局されます。 

liTF の操作で、違ラ枝番号の放送 
局を選局することびでさます。 

放送局を選び、[決定]を巧す 



主選局を変更するには 

主選局にしたい放送局を選 
び、 [緑] を押す 
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録画ずる 



■Ililil 

この操作では HDD にのみ録画できます。 


1 哑)画盛を押して、放送を選ぶ 

•[ CS ] を押すごとに、 CS 1 または CS 2 に切り 
換わります。 


EB 


(ふた内部)または BO を 


押して、チヤンネルを選ぶ 


3 ^^^ふた内部)を押して、録画モードを選ぶ 

•押すごとに、切り換わります。 

•表示び消えると、選ばれた録画 モー ドに切り換 
わります。 


例) 


録画モード 

DR 残量45:00 1 

HG 残量80:00 1 

HX 残量126:001 

HE 残量189:001 

HL 残量252:00 1 

HM 残量360:00 1 

HZ 残量675:00 

XP 残量110:001 

SP 残量222:00 

LP 残量442:00 

EP 残量887:00 


高画質 


八イビジョン mgn 
11質で ii 画 ■ I 

觸 


標準画質で 録画 


高画質 



録 

画 


4 ふた内部)を巧す 

"録画 1" または"録画 2" 、"録画 3" び点灯 

本体前面 I 



録画経過時間 


5録画を止めるとさは、巧罰 S を巧ず 


mmwam - 

• ディスクへは録画でさません。 

•予約録画はでさます。（ビデオ方式は除く） 

•予約録画び始まり、複数の番組を録画(今 46) でさない場合は、 

予約録画び優先され録画は終了します。 

•長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分割されます。 

♦有料放送を録画するには、放送会社と契約した目- CAS カードを 
挿入してください。契約した目- CAS 力ードをテレビでお使いの 
場合は、そのカードを本機に挿入してください。 

• デジタル放送の番組でを、標準画質の番組びあります。この番組 
は、八イビジョン画質の録画モードを選んで録画しても、画質は 
標準画質です。 

♦録画中の番組の録画モードを変えることはでさません。 
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録画ずる(っづき) 


録画中のいろいろな操作 


録画中の番組の確認 


gi を押す 

例)複数の番組を録画中 


HDD 


録画2< 


固地上 D 081 


地上 D 011 録画1垂 


-テレビ画面に表示されている 
録画番組 

-テレビ画面に表示されていない 
録画番組 


録画中の番組をテレビ画面に表示 


録画を止める 


を押す 


•複数の番組を録画中のとさは、録画を止めたいチヤ 
ンネルを選んでください。 


一時停止する 


複数の番組を録画する 


25ぺージの手順1 

本体前面 


4で別の番組を録画する 



テレビ画面 


HDD 


— 

録画3 • 



固地上 D 081 



1地上 D 011 録画1垂| 


— 

1地上 D 041録画2參1 




_テレビ画面に表示されている 
録画番組 

-テレビ画面に表示されていない 
録画番組 


一時停止などの操作をする場合、操作前に録画中の番 
組をテレビ画面に表示させてください。 

•放送を切り換えていた場合： 

哑]哑遗)を巧す 

•チヤンネルを切り換えていた場合： 

■を巧す 

•入力を切り換えていた場合： 

胃 （ EK 臣己 BUg ふた内部)を巧す 


>3番組録画中のチャンネル/放送/入力切換は、録画中 
の番組間でのみ行えます。 

(ただし、 HG 、 HX . HE . huHM 、 HZ モードで2き組、 
DR モードで]番組録画している場合、 DR モードの 
番組に切り換えることはできません） 


録画しなが5再生する 


追つかけ再生： 

HDD 録画中の番組を先頭から再生します。 

同時録画再生： 

録画中に録画済みの番組を再生します。 

ただし、デイスク予約録画中は、ディスクの再生はでさ 
ません。 


録画を一時停止させたい番組をテレビ画面に表示させ 
てください。 上記） 


|1 蘇を巧す 

|2 番組を選び、@在}甲 T 


国晒頭]を}甲す 


♦ちラー度押す、または [録画 •] を押すと録画を再開 
します。（番組は分割されません） 

♦一時停止すると、その部分び再生時に一瞬静止画に 
なる場合びあります。 
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基本操作 



ぴつた D 録画 


録画した番組を新品の DVD (4.7 G 目）にぴったりダ 
ビングできるよう設定時間に合わせて rxp 」 〜に P 」 の 
中から自動的に最適な画質で HDD に録画します。 

(- >44rFRJ) 


11チヤンネ J レを遇ぶ’ (">25 ぺージ手順1〜吕) 
2もを巧ず 


|3 r その他の機能へ J を選び、®を巧す 
|4 r ぴったり録刚を選び、@を押す 


1ご rHDD に録画 J を 選び、® を巧す 

〇 "時邸 I または"分"を選び、録画時間を 
設定する 

ぴったり録画最適な録画レートで記録しまず。 

最大録画時間 8時間加分 

録画時間設定 ^8時間1 00分 録画開始キャンセル 

〇觀る 


録 

画 


_>8時間を超えて設定することはできません。 

7 r 録画開始 J を選び、録画を始めたい場面で 
趣を押す 


録画の残り時間を確認するには 
[画面表示] を押す 


例) 


HDD^ 

録画1 >(0:59) 

画地上呵 





録画の残り時間 


•姐!は a - 

•録画中にぴったり録画はでをません。 


27 


VQT3C03 





























予約録画ずる 


R(AVCREC) 


RW(VR) 


を組表 ( G ガイド)を使って HDD に 
モ約録画ずる 


を}甲す 


2番組を選ぶ 

例） 


( HDD 贈24:日日 DR ) 居馬則上 D 番組表ずべて 

yj 14:11 _ VTn 

おへのいざない 「K; 
カル□ス•ムカ^ 


HDD の残量/ 
現在の録画モード 


カル□ス•ムカラ 



130圈講話 r 涅葉」 

|〇〇醒講座「科学」 

30国世界への旅 H ヒ勘 


POB ワールドニュース 



3已映画へのいざない rK 2 J 
[監督】カル□ス•ムカ 
ディーノ【出割コンプレス- 
ミツイ… 

1己夕暮れのお角より 
30時代劇ァヮー 
100アニメ劇場 

30夕方ニュース 
00吕報道スペシャル 


別の放送の番組表を見るには 
[ 地上]旧 S ] に S ] を押す 


3 ©を押す 


@の代わりに M を巧すと、 

現在の録画モードで簡単に予約を 
完了でをます。 

(因が表示されます） 


I 手順4〜己の操作は不要です。 


r 番組モ約へ J を選び、を押す 



HDD 残饋日日 DR A 麟別励1麵 
_ 14:11 地上 Di 


固 s 函 


±□011〇〇放送 



P 属性_ 

【出翻ゴンザ ij . ミ…固 


■ま組詳細内容 

000000000000000000 


j 1番組予約へ I 

:_番組予約へ "T 関連情報1 


f ちの項目へホちの項目へ 


表示マークについては操作ガイド 


5頃目を選び、®を巧す 

予約する： 

予約を登録 

毎週予約する： 

毎週同じ曜日に予約を登録 (" M 1 ) 

録画モード： 

録画モードを変更(変更後、「予約する」または「毎 
週予約する」を選んで予約を登録してください） 

持ち出し番組の設定： 

モバイル機器へ持ち出すための番組を作成 

(- H 06) 

詳細設定： 

録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を 

変更(- >36) 


番組モ約 

f 録画先 

録画モード 
持ち出し番組の作成 

HDD ^ 

DR 

しない 

J 



この設定内容でを組予約しますか？ 
予約する 


毎週予約する 

録画モード 

持ち出し番組の設定 

_ 詳細説 

項目選択 


ミ夫定 

过戻る 

予約内容を確認してください。 


* 朋は A - 

♦ま組表はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組 
表のデータを受信する必要びあります。（今 30) 

•電源の入/切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を 
開始します。 

•本機では ] 28 番組まで予約でさます。（毎曰•毎週予約は、 1 番組 
として数えます） 

•予約済みの番組をさらにをう]ま組予約したい場合、手順 3 で 
[ミ夫定]を巧して予約してください。 






































































基本操作 



巧組表 (G ガイド)を®つてディスクに 
モ約録画ずる 


ディスクは、 1 番組のみ予約でさます。 


ディスクを入れる 

•下記のよラな画面び表示されますので、 [戻る] 
を押して画面を消してください。 

例） 


BD-RE 


かんたんダビング I 


|2 


28ぺージの手順1〜4を行ラ 

•28 ぺージの手順 3 では、 [決定] を押してください。 


3「詳細設定 J を選び、®を押す 


番組予約 


録画先 : HDD 

録画モード ： DR 

持ち出し番組の作成：しない 


この設定内容で番組予約しますか？ 
予約する 

毎週予約する 

録画モード 


持ち出し番組の設定 . 


詳細説 


項目懲 R 
||^決 

ィ OM 

が戻 


録画巧を rBDj にする 


f 詳細設定 

t 録画巧 


【録画モード 


[イベントリレー 


持ち出しま組の設定 


>ま組の時間変更に追従して録画されまず。 

追従した < ない場合は r 時間指定予約へ」を選んで < ださい。 
項目選が 


:激戻 


DVD にデジタル放送を録画する場合 


CPRM 巧応 


のディスクをお使いください。 



DVD に予約録画できる記録方式 

八イビジョン画質で記録できます。 
mCM (デジタル放送のみ可能） 

AVGREC •丘扭 I ではでさません。 

方式 

標準画質で記録します。 

方式 

予約録画でさません。 




5「録画モード J を設定する 

•ディスクや記録ち式によって録画でさるモード 
は異なります。 


6巧約を登録する J を選び、©を押す 


* フォーマツト画面び表示された場合は、画面に 
従ってフオーマツトを行ってください。 
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，約録画ずる(っづき) 


を組表の見かた 


番組表は、放送局から送られるテレビき組情報を、新聞のき組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 
電源「切」時に番組表のデータ受信を行います。 


例)全チャンネル表示 


HDD^Sm/- 
録画モード 

ディスク残量/ 
録画モード- 


選択中の番組 
ノ くネル広告 

デ-夕 

〇を押すと 
詳細表示 

U モコンの 
ボタンの働さ 


放送の種類 


放送局からのお知らせ/テキスト(文字)広告など 


HDD 残量24:00 DR 
.BD 麗 3:00 DR 


ろ為上0番組 表すべて 


番組の種類選択中の番組紹介 

I 


14:11 1月2义3 

9月1曰（月）映画へのいざない 「 K 2」 

14:3己〜1巨:10【監督】カル□ス•ムカディーノ 


く 4木己金已± 7日 S 月 
【出翔ゴンザレス … ISl 



放送局から送られてくる 
情報によって番組のジャンルを 
•マークで表示 

-放送局の3けたチヤンネ J レ番号 
IJ モコンのチヤンネルボタン番号 


短い番組は青の線で表示されます。 
選ぶと、番組情報び表示されます。 



61061 

〇〇放送 

16 

時 

00 ミステリー 
劇場 

17 

時 

10 スペシャル 
ライブ中継 



6)061 

〇〇放送 

16 

時 

0 0 S ステ U … 

/已4ニュース 

17 

時 

] 〇スペシャ J レ 
ライブ中継 


固：録画予約している番組 圆：新番組おまかせ録画で予約された番組 


番組の色分け表示について 

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な日つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特 
撮)を色分け表示しています。 


•朋 Ril - 

•本機を設置した時間帯によっては、ま組表を表示でさるまでに]曰程度かかる場合びあります。 

•番組表の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすベての放送の番組表び表示されないことをあります。 
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〇〇放送_ 

し! 


■ 

広告詳細1 


曰付獄？^賊 


薄; 


•組!な £■ - 

♦本機は放送局からの番組情報を基に、通常は8日分の番組表を表 
示することびでさます。 

さらに、本機をネットワークに接続し、 r 通信による G ガイド受 
信」 （"MSI) を r オン」にすると、]力月のま組情報を取得するこ 
とびでさます。 （20] 0年 ] 2月現在、ネットワークから]力月の 
番組情報を取得でさる放送局は WCDWCDW のみです） 


選択した曰付のおすすめ番組を表示 
(1 力月の番組表取得時のみ） 


HDD 残量 24-mW 


圏 I 因 


_ _ 」 BS191 0000 

映画へのいざない rK 吕 J 14:35 -16:10 

0000000000000000000000000 

0000000000000000000000000 

00000000000000000000 



1/2 

哑]爾函を巧す 


(2®( 前日）煙日）を巧す 

じ(下の操作でわ切り換えることびでさます。 

〇 A を巧す 
© 日付を選び、©を巧す 


選んだチヤンネ j レの番組表を曰付別に一覧表示します。 

〇表示したいチヤンネルの番組を選ぶ 

e 〇を巧す 


全チャンネ J レ表示に切り換えるには 
[黄]を押す 

煩=別のチャンネルを表示するには 

チャンネル別表示中に 

① を押す 

② チヤンネルを選び、@を押す 



mmwam - 

•1 力月の番組表を取得している場合、9曰目 iU 降の番組表の表示 
には時間びかか0ます。 
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チヤンネル別に表示 



日付の切り換え 

* 全チヤンネ>1レ表示時のみ 


放送の切り換え 



録 

画 


番組表の表巧設定 


基本操作 


± 18 巧の巧 
金7 M 巧 
木6 如の 
水日。2? W 
月义 4り巧 



抑日2 9 巧加 


±凸田旧の 
SB の田 M リ 

ホ且 B 旧の W 

ホ品脚四 W 

則*宜团 W 
啦目宜四の 

細日且旧四扣 
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，約録画ずる(っづき) 


を組表の表巧設定(つづき) 


1 番組表表示中に 

サブ 

メ ii - を巧す 


|2頃目を選び、設定する 


番組表の検索 

「フ IJ - ワード」や「ジャンル」 

などから、番組を検索します。 

(-►34) 

録画モード 

録画モードを変更します。 

(-►44) 

放送切換 

別の放送の番組表を表示します。 
•お好み番組表は、 r お好みチャ 
ンネル」 （- >22) で登録されて 
いる放送局び表示されます。 

表示チャンネル数 

•全チャンネル表 
示時のみ 

1画面に表示するチャンネル 
数を変更します。 

表示日数切換 

•チャンネル別表 
示時のみ 

1画面に表示する日数を変更 
します。 

表示対象 

•全チャンネル表 
示時のみ 

番組表で表示させる内容を変 
要します。 

•r 設定チャンネル」は、チャン 
ネル設定されている Pol 〜 
36 までのチャンネルを表示 
し、枝番号表 7J\ しないよつに 
します。 

•番組表の表示をやめると、設 
定は r すべて」に戻ります。 


ジャンル別表示 

•全チャンネル表 
示時のみ 

ドラマや映画、スポーツなどの 
見たいジャンルの番組だけを 
番組表上で明る < 表示します。 

① メインジャンルを選び、 

じ夫赶を巧す 

② サブジャンルを選び、 

[決赶を巧す 

原=ジャンル別の表示をやめる 
には 

① [サブメニュ ー] を押す 

② 「全ジャンル表示」を選 
び、 じ夫定] を押す 

•別の放送の番組表を表示 
した場合やサブメニュー 
操作を行った場合ちジャ 
ンル表示をやめます。 

視聴制限一時解除 

暗証番号 ("H 32) を入力して 
視聴制限を一時解除します。 

[決定]を巧す 

番組 データ 取得 

選択した局の番組情報を受信 
します。 

[決定]を押す 
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基本操作 


選び^^伞 決定す る^^ 


注目番組一覧か6モ約録画ずる 


放送局びおすすめする番組を一覧表示でさます。 

1 番組表表示中に 

ろを巧す 

2放送を選び、^を}甲す 

•地上 D、 目 S、CS の全チャンネルを選んだ場合、 
手順 4 へ進んでください。 



ネットワークに接続し、 r 通信による G ガイド受 
信」い131 ) を r オン」に設定すると、放送局のを 
目番組一覧を表示します。 

に01日年12月現在、ネットワークからを目番 
組の情報を取得でさる放送局は NHK.W0W0W 
のみです） 


3 (ネットワークからを目番組の情報を取得できる 
放送局を選んだとさのみ） 

カテゴリーを選び、©を押す 



4番組を選び、®を押す 



カテゴリー 

煩=他のカテゴリーを表示するには 

を押す 

([青]を押してカテゴリーを選択することも 
でさます） 

放送を変更するには 
[緑] を押す ("► 手順2へ） 


が録画モードを変更するには 

① [サブメニュ ー ] を押す 

② 録画モードを選び、 じ夫定] を押す 


5「番組モ約へ J を選び、®を巧す 

( r 番組予約」の場合は -428 手順曰） 

( r 時間指定予約」の場合は-438手順 3) 


がカテゴリー内のま目番組をまとめて予約す 
るには 
[ホ] を押す 

• 因び表示され、予約は完了します。 
•録画された番組は、番組になります。 

放送を変更するには 
[緑] を押す (•►手順2へ） 
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，約録画ずる(っづき) 




を組を検索してモ約録画ずる 

1 

フリーワード検索 


1 番組表表示中に 

A サブ 

S を巧す 


|2 r 番組表の巧索 J を選び、®を巧す 


3巧索方法を選び、®を押す 

I フ IJ - ワ-ド検索 I 

ジャンル検索 
キーワード検索 
人名検索 


ジャンル検索 
キーワード検索 
人名検索 


〇検索条件を選び、®を巧す 

•こ の操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。 


放送を切り換えるには 
[地上]旧 S ] に S ] を押す 
が別の曰の検索結果を表示するには 
[hM][w] を押す 

(検索結果画面表示中に、[青]を押して曰付を 
選択することもできます） 

© 番組を選び、@を巧す 
© 「番組予約へ」を選び、®を巧す 
("►28手順曰） 


「フリーワード」 r ジャンル」 r 出演者」の複数の検索条件 
(己件まで)を登録し、]つでも条件を満たす番組を検 
索することびでさます。 

■検索条件を登録する 
〇 を押す 

© 検索方法を選び、®を巧す 

• ロリーワード」は、文字を人力し ("H 24) 、 登録 
してください。 

上記手順〇〜©を繰り返し、検索したい条件を追 
加して < ださい。 

が登録したフリーワードを変更するには 

の検索条件を選び、 [ 決定]を押す 

② 「フリーワード編集」を選び、[決定]を押す 

③ 文字を入力する （"H 24) 

が登録した検索条件を削除するには 

① 検索条件を選び、 [黄] を押す 

② 「はしりを選び、[決定]を押す 

■検索ずる 

〇検索する放送種別を変更する場合： 

① を巧す 

② 検索したい放送を r 入」に設定し、@を巧す 
0 g を巧す 

が別の曰の検索結果を表示するには 

を押す 

(検索結果画面表示中に、[青]を押して曰付を 
選択することもできます） 

© 番組を選び、を巧す 
〇 「番組予約へ」を選び、©を巧す 
("►28手順曰） 


■紙 町 £■ - 

♦検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 
キーワードなどび一致していてを検索でさない場合びあります。 
•ネットワークに接続し、 r 通信による G ガイド受信」（今131)を 
「オン」にしている場合、フリーワード検索結果の表示に時間びか 
かります。 

• r フ IJ ーワード検索」で英数の文字入力をした場合、半角で登録さ 
れますび、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。 
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基本操作 


選び-か 決定する み 


新番組を自動でモ約録画ずる 


111111 II fl リ^^^ 

番組名に國、く新>、く新番組>、く新シリーズ > び 
含まれるドラマまたはアニメを最大1目番組まで自動 
で予約することびでさます。 

* 「夜ドラマ」は18時〜23時己9分の間に開始時刻び 
含まれるドラマび対象になります。 

•録画先は 「 HDD 」、 録画モードは 「 DR 」 で予約します。 



を押す 


|2 r その他の機能へ J を選び、®を巧す 
|3「新番組おまかせ録刚を選び、@を押す 


4設定したい頃目を選び、 rTj にする 


新番組おまかせ録画の設定 1 

夜ドラマ（地上 D ) ィ 

入 

切 

夜ドラマ （ BS ) 

入 

切 

アニメ （地上 D ) 

入 

切 


アニメ （ BS ) 入 切 

"入"に設定すると、新ま組を DR モードで自動録画します。 
•録画時刻の重複によ0自動録画されない場合があ0ます。 
• HDD 巧量にごを意くださし、。 

予約確認ボタンで自動で録画されるま組を確認でさます。 
項目選巧 

離変更 <Ot>V _ 


録画した新番組の再生_ 

番組を再生し、停止すると、次回予約の画面び表示され 
ます。画面の指示に従ってください。 


新番組の次回予約 


關 き!5せ!5•りん 

番組表か5;夕回の番組を予約しまずか？ 
次回 L ソ降のま組は、この番組と1つの 
まとめ番組になりまず。 

[予約する I I 牛ヤンセル 


繳:る 


•朋 Bil - 

•新番組でを、受信した番組データによっては正しく予約でさない 
場合びあります。 

♦通常の番組と予約び重なった場合、複数の番組を録画(今 46) で 
さないとさは、新番組の予約は行われません。 

♦新番組同±の予約び重なった場合、複数の番組を録画(ィ 46) で 
さないとさは、 iU 下の優先順位で予約します。 


録 

画 


① 開始時刻の早い番組を優先 

② 新ま組の開始時刻び同じときは、地上デジタルと目 S デジタ 
ルでは、地上デジタルのま組を優先し、同じ放送のときは、 
チヤンネルま号のルさい番組を優先 

•契約び必要なチャンネルの新番組を自動で予約しますび、契約し 


ていない場合、録画はされません。 


選んでいる番組に関連した番組をホ約録画 
する 


選択している番組のジャンルや出演者など関連した情 
報から番組を検索します。 


予約された新番組の確認 

予約確認 

m を巧す 


HDD 残量24:00 DR か纖予約一覧 予約登録数 1/128 

14:11 ぉまかせ予約1/16 一 " E 

■ 9 ち g 日吐 ）I 地上 D I HDD | 000000001 i 

20 : 00 ~ 21 :O 0 lo 61 IspI ■ 巨^^■区过 I 

■ 9 月 10 日旧） I 地上 D IHDDI 00000000 1 I 
20:30~20:45 ll 0 l I DR I ■拉^^ 

地上 D 041 ■ III I yf 


广 

国 

1 

自動で予約された番組 1 

13 ； ； ； ； 1 



が予約内容を修正するには (" K 39) 

「修正」を選び、 r 設定変更」画面を表示すると、通常 
の番組予約になります。 

•新番組を毎日•毎週予約したい場合ち予約内容 
の修正び必要です。 


番組内容画面 (">28 手順 4) 表示中に 

〇「関連情報」を選び、®を巧す 

© 項目を選び、を巧す 

例）「関連障報 ’ 

I ジャンルで番組を探す ] 

キーワードで番組を探す] 

項目選択 

窥ミ妨 

^ぶぶ戻る 

•この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。 

放送を切り換えるには 
[ 地上 ] 旧 S] に S] を押す 
が 別の曰の検索結果を表示するには 
[ hM ][ w ] を押す 

(検索結果画面表示中に、[青]を押して曰付を 
選択することわできます） 

0 番組を選び、を巧す 

〇「番組予約へ」を選び、 ® を巧す（ ">28 手順曰） 
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，約録画ずる(っづき) 


詳細設定をずる 


28ページ手順曰などで r 詳細設定」を選んだあとに操 
作します。 

1頃目を選び、設定する 下記へ）_ 



• 「毎週予約設定」 r 持ち出し番組の設定」 r 信号設 
定」「マイラべル設定」 r 時間指定予約へ」の場合 
は、[決定]を押してください。 

2 設定び終了した5、 

r ホ約を登録する J または r 修正を反映する J を 
選び、 g をを}甲す 


録画巧 「HDD」 または旧〇」を選びます。 

録画モード 録画モード (- M 4) を設定します。 


毎週予約設定 



r 毎週予約」 （" Ml ) を設定する 


•「自動更新」を「入」に設定する 
と、前回の番組を消去して録画す 
るので、 HDD 容量を効率よく録 
画でさます。 

•曜日ごとに「する」「しない」の設 
定をすることもでさます。 


持ち出し番組 録画時に持ち出し番組も作成する 


の設定 よう設定をします。 （"H 06) 


HTiTn 


持ち出し番組の設定 


-モバイル機器へ持ち出すためのま組を作成します。 
録画するま組によっては、録画終了後の電源「切」 
中に作成するため、時間がかかります。 


[持ち出しま組の作成 


持ち出し番組の画質 


SD / USB 経由 
■ ワンセグ画質 ( QVGA ) 


たん転送の 
項目選が 


r 持ち出し番組の作成」を選び、 


r する」を選ぶ 

*r かんたん転送の登録」を「する」 
に設定すると、「かんたん転送」 
(-H 07) で転送することびでき 


ます。 

■持ち出し番組の作成は、録画後 
でも行ラことびできます。 

(-►106) 


煩^持ち出し方ま•持ち出し番組 
の画質について (- H 0 日） 

イベント 「する」を選ぶと、野球延長などで 

リレー 延長部分び他のチャンネルで放送 

される場合、引き続き番組を録画 
します。（ただし、別番組として録 
画されます） 


例） 

時間 



8:00 12:00 


野球中継 

(放送終了時間まで） 



野球中継 
(延長部分） 


12:00 13:00 


与 I き続き 

録画 


•綱凶 £■ - 

♦毎日•毎週予約を設定している場合は働 
さません。 

♦録画先び‘‘ BD ’’ の場合、延長部分は HDD 
に代替録画されます。 

• 他の予約と重複した場合、一方の番組び 
録画されないとさびあります。 
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基本操作 



信号設定 複数の音声や映像の信号びある 

ときに設定します。 


設定変更づ〇ジ __ 

① 項目を選び、設定する 

② [戻る]を巧す 

g 組!は A - 

•記録できる音声、映像、字幕情報は、録 
画モードによって異なります。 

(詳しくは今 44) 

•選べる項目は、予約時点の番組情報に 
基づいています。実際に放送された番 
組び設定した項目を含んでいない場 
合、設定した内容では録画されません。 

マイラべル設定 録画する番組をどのマイラべル 
田压1 に分類させるか設定することび 

でさます。 

設定すると、録画一覧 ("►曰 1) で 
番組を探すのに便利です。 

設定は録画後に変更することち 
でさます。（- ^64) 



ラベルを選び、[決定]を巧す 

•選択したラベルび録画一覧にな 
い場合、画面にメッセージび表 
示されます。画面の指示に従つ 
て表示設定をして < ださい。 
•マイラべル名は変更することび 
でさます。 

("►日2「分類ラベル設定」） 

時間指定予約へ 録画時間や番組名などの変更を 
したい場合に行います。 

(«>38「時亂旨定予約」） 
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，約録画ずる(っづき) 



RfAVCREC) 



RW(VR) 


曰時を指定してモ約録画ずる 
(時間指定ず約） 


[1 を押 T 

12ろを巧す 

]3モ約内容を設定する 

("►ち記 r 時融旨定予約」へ) 



CATV セットトップボックスなどの外部入力か 
ら録画するときは r 外部入力 L1」 を選んでくだ 
さい。 

4 r ホ約を登録する J または r 修正を反映する J を 
選び、®を巧す 


HDD 残量吕 4:00 DR 


為§1予約一覧 
14:11 


予約登録数 2/128 
おまかせ予約0/16 




「の」び表示されたときは、 

[ 決定]を押して、予約内容を 
確認してください。 


•綱岛 £■ - 

•暗証番号に関する表示が出たとを 

デジタル放送には、視聴制限のある番組びあり、視聴•録画には暗 
証番号(今1 32) の入力び必要です。視聴制限のない番組の場合 
は、 [戻る] を巧すと予約できます。 

•本機の時刻び間違っている場合は、時刻を合わせてください。 

(今準備編42「時刻合わせ」） 

• 番組追従機能(イ41 ) は働さません。 


予約内容の設定 
時間指定予約 



〇項目を選び、設定する（"►下記へ） 

• 「毎週予約設定」 r 持ち出し番組の設定」 r 番組名入 
力」 r マイラべル設定」の場合は、[決定]を押して 
<ださい。 

e 設定び終了したら、 

左記手順4へ 


録画曰 

曰付を指定します。 

毎週予約設定 

毎曰•毎週予約を設定します。 

(«>36「毎週予約設定」） 

放送種別/ 

録画する放送とチヤンネルを設定 

チヤンネル 

します。 

開始時刻/ 

録画の開始時刻や終了時刻を設定 

終了時刻 

します。 

• [◄] または [►] を押したままに 
すると]已分単位で変更でさます。 

録画巧 

「HDD」 または旧〇」を選びます。 

録画モード 

録画モード (《>44) を設定します。 

持ち出し番組 

持ち出し番組作成の設定をしま 

の設定 

■Ililil 

す。 （- K 36) 

番組名入力 

•文宇入力について ("H 23) 
•入力しなくてち、番組表にある 
番組は、録画後に自動的に番組 
名び付さます。 

マイラべル 

録画する番組をどのラベルに分類 

設定 

■Ililil 

させるか設定します。 （" K 37) 






































































基本操作 


選び^ 


♦決定する 



モ約内容の確認、取り消し、修正など 

1 

予約の実行を止める(一時解除） 


1を g ぉを押 T 

2番組を選び、 KTF の操作を行5 



♦実行されなかった予約は、翌々曰の午前 4 時に 
は一覧から消去されます。 


予約の取り消し_ 

〇 を巧す 

© 「はい」を選び、@を巧す 


予約内容の修正_ 

〇趣を巧す 

0「修正」を選び、風を巧す 

( r 番組予約」の場合は">36「詳細設定」へ） 

( r 時間指定予約」の場合は" ► ssr 時亂旨定予約」へ) 


毎曰•毎週予約の予約状況を確認 


予約の重複などを確認でさます。 

〇趣を巧す 

e 「毎週一覧」を選び、を巧す 

♦予約の「重複」びある場合に[決定]を押すと、 
「予約重複確認」画面を表示します。(- >42) 
予約の修正をして<ださい。 


〇 メ i とを押す 


例） 


サブメニュー 

視聴制限一時解除 


予約取り消し 


予約実行切 . 


履歴一覧表 7 JT 


項目選が 


e 「予約実行切」を選び、 d を巧す 

♦予約内容に r 予約実行切」マークび表示されます。 


♦[サブメニユ ー] を押して「予約実行入」を選ぶと、待 
機状態に戻ります。（録画中のスカパー Z HD の番組を 
除く） 


録 

画 


視聴制限の一時解除_ 

暗証番号 ("H 32) を入力して視聴制限を一時解除し 
ます。 


〇 メ ii - を巧す 


〇 

〇 「視聴制限一時解除」を選び、を巧す 

© 晒 


(ふた内部）で暗証番号を入力する 


履歴一覧の表示 

サブ 

〇 メを巧す 

〇 「履歴一覧表示」を選び、@を巧す 

•履歴を選択して削除することびでさます。 


履歴の削除_ 

r 一部未実行」の番組などの履歴を削除します。 

サブ 

〇 メ i とを押す 

0「履歴削除」を選び、®を巧す 
〇「はい」を選び、@を巧す 

♦予約一覧で削除した場合でち、履歴一覧での履歴は 
残っています。 
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，約録画ずる(っづき) 


を組表でのモ約の取り消し/修正 


予約の取り消し_ 

「因」び表示されている番組を選び、 A を巧す 

•r 因」び消えます。 

♦予約録画実行中の番組は、取り消しでさません。 


予約の修正 


〇「因」び表示されている番組を選び、を押す 
© 「予約修正」を選び、®を巧す 

が r 番組予約」の場合は 

">36「詳細設定」 

煩。 r 時間指定予約」の場合は 

«K38r 時間指定予約」 

•綱岛 £■ - 

•同じ番組を複数予約している場合は、予約一覧で取り消しや修正 
を行ってください。（今 39) 


録画中のモ約録画を止める 


1 L ®] を押す 

•複数の番組を録画中のとさは、録画を止めたい 
チヤンネルを選んでください。 


2 


r はい J を選び、®を巧す 


例) 


録画停止 


録画中[地上 D 041] 

現在、上記のチャンネルを録画中です。 
この録画を停止してちよろしいですか？ 

はし、 I I いいス 
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基本操作 



モ約録画の便利な機能 


録画の毎曰•毎週予約 


連続ドラマを 毎曰•毎週 予約すると自動的に毎曰また 
は毎週録画し、毎回の放送を録りためていさます。 



♦連続ドラマび終了するなど不要になった予約は取り 
消して < ださい。 （" K 39) 


■まとめ表示について 医とめ I 田亞1 

連続ドラマなどを毎曰•毎週予約した番組は、録画一覧 
画面でまとめて表示されます。(- >53) 

(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く） 


■ 前回の番組を消去して録画するには 
(自動更新） CBI ] 

r 自動更新」 を設定しておくと、前回の放送分は消去さ 
れますので、 HDD の容量を効率よく使えます。 
♦番組にプ□テクトを設定している場合や、 HDD 再生 
中、ダビング中は自動更新されません。（別番組とし 
て録画され、次回からそれび自動更新されます） 


ディスクの残量不足などに対応(代替録画) 


ディスクの入れ忘れ、残量不足などでディスクに予約 
録画できない場合は、自動的に "HDD" に録画先を変更 
し、録画の失敗を防ぎます。 


番組追従機能 

♦番組表から予約した番組にのみ働さます 


■ 野球中継などの番組延長に対応 

♦デジタル放送のみ 

予約後に放送時間び変わってち、録画時間を自動的に 
変更します。 （3 時間までの変更に対応） 



19:00 _20:00 _21:00 _ 22:00 23:00 


KUH ドラマ 


； 、、、、、- 、、、、、‘ 

野球 （60 分延長） 

1ドラマ1 


•「イベントリレー」（">36)を設定しておくと、延長部 
分び、他のチャンネルで放送される場合にち対応し 


ます。 


録 

画 


♦予約した番組び放送局側の都合により放送されな 
かった場合、予約録画は実行されません。 


■毎日-毎週予約した番組の時間変更に巧応 

「ドラマを毎週予約していたび、次回の放送に時間変更 
びあった。最終回だけ3日分拡大版だった。」などの場 
合に対応します。（開始/終了時刻の3時間までの変更 
に対応） 



先ク週 



♦次回じ(降の予約登録をするとさに、同じ番組名を番 
組表データから探して登録します。 

♦番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変 
要など）によっては正しく働かない場合びあります。 
この場合は、最初の予約内容のまま登録します。 


♦ HDD の残量び少ない場合は、録画でさる分のみ録画 
されます。 


硬 番組追従機能を無効にするには 

時間指定予約で予約を行ってください。 （">38) 


* 姐!は A - 

• 番組追従機能によつて予約の重複び起こつた場合は、変更後の録 
画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早いま組び実 
行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。 

•ま組追従機能は当社独自の機能です。 G ガイド固有の機能ではあ 
りません。 






























































，約録画ずる(っづき) 


モ約録画に関ずるお知6せ 

1 

予約番組び重なつているとさ 



(28 ページ手順己などのあと） 

予約録画待機中の録画や再生 


予約び重なつて、録画び正しく行われない場合、確認画 


1;( 下の場合、予約録画び始まり、録画や再生は終了します。面び表示されます。 

♦録画中： 画面の指示に従って、予約の重複を修正することをお 


複数の番組を録画でさない状態のとさ 
♦ディスク再生中： 

ディスクへ予約した番組の予約時刻になったとさ 
•目 D ビデオや AVCHD のディスク、 r 1日8日/目日 P 」 の 
表示びある SD 力ー ドの番組を再生中： 

XP 、 sp . lp . ep . fr モードの予約録画の開始時刻に 
なったとさ 

• HDD に取り込んだ ri 日80/目日口」の表示びある番組 
を再生中： 

DR モード！;外の予約録画の開始時刻になったとさ 


予約時の電源の切/入について 

電源の切/入にかかわらず、予約録画は始まります。 
予約録画中に電源を切ることはでさます。(録画に影響 
はありません） 


前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同 

い ■! ■日 

じ场口 


複数の番組を録画でさない状態のとさは、前の予約の 
終わりの約1分び録画されません。 

^ 予約1 

I 録画され々] 予約2 

I 画される 

予約1の最後約1分 
び録画されない 


すすめします。 


予 約重複確認 _ 

予約び重複しています。 

予約重複確認画面を表おしますか？ 
はい ] いい元 

こ識轉 B 戻る 



r 重複」マークび付いた予約は、一部または 
すべてび録画でさません。 


予約を選び、 じ 夫赶を押すと、予約の修正 
びでさます。 


予約一覧画面で「重複」マークび表示されている番組 
は、番組の一部またはすべてび録画されません。 


HDD 贈24:00 DR ふ 機予約— 覧 予約登録数 2/128 

14:11 おまかせ予約 0/16 


地上 D 041 
〇〇放送 


9月9日は）I 地上 D iHDDlQQQQQQOQl^MilPl^MF^ ■ 

20:00〜21:00 1 061 ISP I _1^■ち^^ 

20:30〜20:4日 I 欄 I 剖000000001[(圍返!圓 I 

I I I _ 

I 予約一覧で「重複」び表示 I 


開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画び終 
わり次第、次の番組び途中から録画されます。 

*スカパー Z HD の番組に r 重複」マークび表示されてい 
る場合、途中からの録画は実行されません。 


I 録画される 

予約1の最後約1分^- 

び録画されない I 

予約2の始め約1分 
び録画されない 


次の予約先び 「 BD 」 の場合は、次の予約の始めも、約 
1分び録画されません。 

^ 予約1 、 

r 録画される1 予約2 

<,> < > 


♦前の予約の録画終了時刻に近づくと、視聴中のチヤ 
ンネルび次の予約のチヤンネルに切り換わる場合び 
あります。 
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る重音声の記録について 


基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 


海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組びあります。 
このよラな音声を含んだ番組を録画するとさは、設定により記録される音声び異なります。 


録画するが送の音青を見分けるには … J 


番組表の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください C 


HDD 残量24:00 DR 


B : 


A 解為 HE 内容 
14:11地上 D 01 1 


圍 

〇〇放送 


固 H 


■ま組概要 

00 (- -- 


)0000000000000000 



番組を視聴中のとさは、 
度芦切蜘を押して、 
音声を切り換えて 
確認することちでさます。 


例えば、日本語と英語の二力国語放送を記録する場合 


両方の音芦を 
記録する 


たんにちは ） ( Hello j 



記録巧 


デジタル放送のマルチ音声デジタル放送の二重音声 


HDD 

ブルー レイ 
ディスク 


DVD 


DR 、 HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 
HM 、 HZ モードを選ぶ 


HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 
HZ モードを選ぶ 


録画モードにかかわら 
ず両方の音声び記録さ 
れます 


■: 削 ■ E 

I 

を使ラ 


R(AVCREC) 


R(VR) I -RW(VR) 


外部入力か 5 二重音芦を 
録画する場合 


r 高速ダビング用録画」 

(-H 34) を「切」にして 
記録する 


RAM(VR)I-R(VR) 


il;iV 脇、 を使う 
パ高速ダビング用録 
画 」 （"M 34) を r 切」に 

して < ださい。 


片方の音声のみ 
記録ずる 


XP 、 SP 、 LP 、 EP、FR 
モードを選ぶ 


こんにちは)_ 



>記録する音声 
を選ぶには 

(- ► 下記） 


HDD 

ブルー レイ 

ディスク 

DVD 


(両バの音声を 
記録します） 


r 高速ダビング用録画」 

(-M 34) を「入」にして 
記録する 


Bnai 


■RW(V) 


を使ラ 


1 

デジタル放送のマルチ音芦 

外部入力か5二重音声を録画する場合 

言己録ずる音芦を 
選ぶには 

録画時 

•直接録画の場合 

「信号切換」 （">24) の「音声」 

•予約録画の場合 

予約時の r 信号設定」（">37)の「音声」 

•外部機器側で r を音声」と「副音声」 
の両方を出力するよラに設定 
•録画前に、「外部入力の音声」 （"H 36) 
で「二重音声」を選ぶ 

ダビング時 

「信号切換」（"►日 9) の r 音声」で音声を 
選んだあと、ダビング (">77) 
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録画モードについて 


録画モード 


HG.HX.HE.HL.HM.HZ XP.SP.LP.EP 


画質 


放送そのままの画 
質で記録 


放送データを圧縮‘ x ’ l して、八イ 
ビジョン画質で長時間記録 
ディスクにも八イビジョン画 
質で記録 


高画質 



標準画質 

従来のアナ□グ放送 
と同様の画質で記録 


高画質 




標準画質 

ディスクの残量に 
合わせて XP 〜 EP 
の中で画質を自動 
調整して記録 
♦番組の時間び少な 
くてち、ディスク 
残量びな<なる場 
合びあります。 


記録できる 
放送/入力 


^|1 

i . LINK ( TS ) 




外部入力、 DV 入力 


記録できる 
ディスク 


nFiTil I 


囲 

巧 

■ 


I ■リ化1 


RAM(AVCREC) 


R(AVCREC) 


■ ： |i]il ■ か B : け 

Em 圓 ※ 2 


音芦 


サラウンド音声 


ステレオ音声 

(ダウンミックス2チヤンネル） 


複数の音声 
(マルチ 音声 
-►43) 


複数の音声を 
すべて記録 


音声は2つ記録 ’X 


音声は1つだけ記録 IX 


複数の映像 


複数の映像を 
すべて記録 


映像は1つだけ記録& 


文字 スーパー 


記録する 


記録しない 


字幕情報 


字幕の入/切情報を含めて記録 
(再生時、字幕表示の入/切びでさる） 


字幕の入/切情報は記録しない 
(再生時、字幕表示の入/切はでさない )3 


《1 
《2 
《3 


《4 


MPEG -4 AVC / H .264 エンコード 

店姐！ Emm デジタル放送のコピー制限のある番組は記録でさません。 

記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合： 

♦録画時 ：「信号切換」 （">24) で選ぶ 
♦予約録画時：「信号設定」（《>37)で選ぶ 

•ダビング時：「信号切換」（"►曰 9) で選んだあと、ダビングを行う(- ^77) 

HZ モードの場合、音声の種類によっては録画でさる時間び短くなる場合びあります。 
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基本操作 



画質と記録時間について_ 

スポーツ、音楽ライブ番組など、動さや明るさの変化び 
激しい番組を長時間の録画モード(例： HE 、 HL 、 HM 、 
HZ や EP ) で録画する場合、ブ□ック状のノイズび目立 
つことびあります。この場合、 DR や HG 、 XP など高画 
質の録画モードをお使いになることをおすすめします。 


HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZf - ドでの録画について 


録画モード rHG 」、 rHx 」、 rHE 」、 rHu 、 rHM 」、 rHz」r 
の録画は、下の場合、いったん録画モード 「 DR 」 で録 
画したあと、電源 r 切」時に設定した録画モードに変換 
します^ 

•複数の番組を録画中に次の動作を行った場合 （1 番 
組のみ録画モード 「 DR 」 に切り換えて録画します） 

. •け1 ■=!■,;„ ■リ";1■: 'il の ■ PJ 1 BZiVi の番組 

再生 

-音楽の再生 

. HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ モー ドで 3 番組録画 
•複数の番組を録画中に次の動作を行った場合(複数 
の番組を録画 モー ド 「 DR 」 に切り換えて録画します） 

. 巧巧!！ nroirq の番組再生 

•ディスクへのダビング 
•スカパー./ HD 録画 

•1 番組のみ録画中に次の動作を行った場合 
(録画モード 「 DR 」 に切り換えて録画します） 

. 巧巧！！ nroiTil の番組再生 

•ディスクへの1倍速ダビング 


録 

画 


また、 HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZf - ドで複数のき組 
を録画中は au 下の制限びあります。 

• HDD とディスクに1番組ずつ録画している場合や 
HDD の残量び少ない場合、再生やダビング、番組 
キープは でさません。 

♦持ち出し番組やダビングリスト作成画面のプレ 
ビューはでさません。 

• ドアホン•センサーカメラ映像を再生でさません。 

《電源 r 切」時に、電源コードを抜いている場合、録画 
モード変換は行いません。 
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番組の同時録画について 


本機ででさる同時録画の組み合わせは、 1;^ 下の通りです。 


表の見かた 


[□; つ 


- 録画する放送/入力 
• 録画モード/接続 


1番組 g 


地上 ‘BS’CS 放送 


r DR 


2番組 g 


地上 ‘BS’CS 放送 


3番組 g 


地上 ’BS’CS 放送 


地上 ’BS’CS 放送 


地上 ’BS’CS 放送 


地上 ’BS’CS 放送 


地上 ’BS’CS 放送 


I DR 11 IXP.SP.LP.EP.fr I 


地上 ’BS’CS 放送 


外部入力 


[ DR ] ■ [xP.SP.LPsEP.fr] 


地上 ‘BS’CS 放送 


[ DR 


丄 INK(TS) 入力 


地上 ‘BS’CS 放送 


地上 ’BS’CS 放送 


地上 ‘BS’CS 放送 


IHG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM、HZl 


丄 INK(TS) 入力 


地上 ’BS’CS 放送 


し LINK(TS) 入力 


I XP.SP.LP.EP.fr I 广 [ DR I 


外部入力 

+ 

i 

丄 INK(TS) 入力 

xp.sp.lp.ep.fr 

DR 


4番組 g 


スカパー. f HD 


I DR ] 、 I DR I ^ [ LAN 経由 


スカパー. f HD 


I DR 1 ~ IHG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM、HZI 下 [LAN 経由 


スカパー. f HD 


DR I 了 I LAN 経由 I 


スカパー. f HD 


I HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ] 了 I HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM、HZ I 了 [ LAN 経由 


1 . 

スカパー J 

f HD 

]+ 

LAN 経由 
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基本操作 


選び^ 


♦決定する^^^ 




•組!垃 £■ - 

• 下の場合、番組の複数同時録画はでさません。 

- DV 入力から録画する場合 
-「外部入力 (L1) 取込」中 
-ディスクから HDD へダビング中 
- HDD から HDD へダビング(複製)中 
•スカパー./ HD の 2 ま組の場合 

-ディスクに HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM、HZ モードで]番組、 HDD に 2 番組、スカノ く一! HD の]番組の同時録画 
-ビエラ U ンク （ HDMI ) を利用して r 見ている番組を録画」を実行しているとさは、新たに r 見ている番組を録画」はでをません。 
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言己録の制限について 


デジタル放送の録画とダビング_ 

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビング 
を防止し著作権を保護するため、「ダビング10」また 
は ri 回だけ録画可能」のコピー制限びあります。 

ブルー レイディスク 

市販されているディスクは 
そのまま使用でさます。 


番組内でアスぺクト比が異なる番組の記録 

iU 下の場合、 r ビデオち式の記録アスぺクト」 （- H 34) 
を「才ート」に設定していると、番組の開始時のアスぺ 
クト比で記録します。別のアスぺクト比で記録したい 
場合、設定を変更してください。 

• r 高速ダビング用録画」 （"H 34) び r 入」のときに 
•外部入力、 DV 入力から録画 
•ファイナライズ後のディスク （ DVD ビデオ）から 
HDD にダビング 


巧 GB 

且 D-R 仁 




DVD 

著作権保護技術を持った 
CPRM に対応している 
必要びあります。 


CPRM 対応 


パッケージに 
DVD を準備してくださし、。 


の記載のある 


(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります) 



RW(V) 


へ記録するとさ 


ノ V イビジョン画質で記録時のアスペクト比 

デジタル放送を 「 HG 」、「 HX 」、「 HE 」、 mu 、「 HM 」、 
「 HZ 」 モードで記録する場合、 r デジタル放送の記録ア 
スぺクト」 （" M 3 日)の設定に従って記録されます。 
•八イビジョン画質の16:9映像は「4:3」にしても、 
16:9映像として記録されます。 


■コピー制限について 

コピー制限のある番組を録画すると、録画先び HDD の 
場合は面孩または丘及を、ブルーレイディスクの場合 
は圧珍を表示します。 

因@〜圧珍はダビングの残り可能回数を表します。 
DVD の場合は区珍を表示し、ダビングや移動はできま 
せん。 


標準画質で放送されている番組の記録_ 

放送によっては、 「 DR 」 モードよりも他の録画モード 
で記録するほラび、記録容量び大さくなる場合びあり 
ます。 


丘 及の番組をダビングまたは転送すると、ダビング元 
の番組は消まされます。(複製はできません） 

♦通常の番組•持ち出し番組とちにダビング元から消 
去されます。 （丘 亞 1 番組び消去されてちディスク残 
量は増えません） 



ダビング元 ダビング先 

•プ□テクト設定(- ^62) されている圧珍の番組はダビ 
ングでさません。 

コピー制御のしくみに関する一般的な内容について 
は、下記ホームページをご覧ください。 

社団法人デジタル放送推進協会 
http :// www . dpa . or.jp 
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再をずる 


基本操作 



決定する 



AVCHD 


録画した番組を再生する 


ディスクを再生する場合、ディスクを入れる。 

例)化 

DVD-RAM ( VR ) 

上記画面び表示された場 
を選び、 [決定] を押すと、 
びでさます。 

( 録画した番組を見る 1 

かんたんダビング 
写真 

合、 r 録画した番組を見る」 
.下記の手順2に進むこと 




を巧す 


2番組を選び、©を押す 


市販またはレンタルの己 D ビデオや 
DVD ビデオを再生ずる 


ディスクを入れて、メニュー画面び表示されたとさは、 
画面に従って操作してください。 


1ディスクを入れる 

•自動的に再生び始まります。 

•再生び始まらない場合、 [► 再生] を押してくだ 


さい。 




メニユー画面び表示された場合 

項目を選び、®を押す 


録 

画 


録画一覧（まとめ表示 ） SHOD 残量1氏 D 8( DR ) (击匿 

〇ディス；すべて量新録画…因未視聰圆おまかせダウン□…ドラマ（''.映画（ず…撮影ビデオ 


因圆 

9/ 6(±) 

地上 D 004 

現代 

，视因 

9/7(0) 

地上 D 102 

映画 rK 2 J 

9/日旧） 

地上 D 015 

夕ちニュース 

■ - 

•>-、 

9/ 9(义） 

地上 D 004 

サッカー 

編 

9/10 (水） 

励 

ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00 ( DR ) 





ページ日2日/020 


張 


<前ぺージ 
ホダビング 


巧ページ 
緑番組編集 


* 毎日•毎週予約した番組は、胃とめ I 番組内に録画 
されます。 


序とめ I 番組を選んで、 じ夫定] を押すと、 I まとめ I 番組 


内の番組を表示でさます。 


煩=メニュー画面を表示させるには 

ESH 再生中： [サブメニュー] を押して、 
「トップメニュー」を選ぶ 
停止中： [録画 一覧]を押す 


DVD-V 


[録画 一覧]を押す 

([サブメニュー] を押して、「トップ 
メニュー」を選ぶ） 


ポップアップメニューを表示させるには 
ESH 再生中： [録画 一覧]を押す 


♦停止中に [1] 〜 [10] を押して、タイトルを再生 
でさるディスクちあります。 


DVD-V 


: 2 けた入力 


巴巧9:3けた入力 


•姐!は A - 

•表示 マークについては^® 操作ガイド 
• マークについて 

巧圧！シンプル U モコンを使って録画や予約した番組に表示され 
ます。 

•録画一覧表示中に [赤] を押すと、かんたんダビング (今 70) を行 
ラことびでさます。 



•回田 a 市販の映画などび記録された目 D ビデオは、 XP 、 SP 、 LP 、 
EP 、 FR モードで録画中に再生することはでさません。また、再生 
中に XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードの予約録画び始まると再生を終 
了します。 

• メニュー画面の表示中は、ディスクび回っています。本機のモー 
ターの保護やテレビ画面への焼さ付さ防止のため、再生しないと 
きは [■ 停止] を押して停止させてください。 
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再生ずる(っづき) 


撮影した八イビジョン動画 ( AVCHD ) を 
再生する 


当社製デジタル八イビジョンビデオカメラで撮影した 
八イビジョン動画 ( AVCHD ) を再生することびできます。 
♦当社製デジタル八イビジョンビデオカメラで撮影し 
た1080 /60 p (1920 X 1080/60プ□グレッシ 
ブ)記録の番組を再生することちでさます。 


ディスクまたは SD カードを入れると、下記画面び 
表示されます。（表示される項目は記録内容によつ 
て異なります） 


例)四 


SD 力ード 


撮影ビデオ 


音势 

持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたんお送 


ディスクを入れた場合： 

下記の手順 3 に進みます。 


SD カードを入れた場合： 

① 「撮影ビデオ」を選び、 [ 決定 ]を押す 

② 「 AVCHD (八イビジョン画質)を見る」を選び、 
[決定] を押す 

♦下記の手順 4 に進みます。 


1 % 


を押す 


2「ブルーレイ （ BDVDVDJ または 
rsD 力ード J を選び、©を巧す 


3 r 撮影ビデオ ( AVCHD ) を見る J を選び、 
趣を}甲す 


4タイトルを選び、®を押す 

がメニューび表示されないときは 

[1] 〜 [10] で3けた入力してタイトルを再 
生してください。 
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基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 


録画一覽について 


例)匹回 

ラベル表示状態 選択中のメディア 


残量/録画モード 



表示変更びでさるラベル 
•お好みに合わせて表示するラベルを変更 
することびでさます。 

("►日2「分類ラベル設定」） 

選択中の番組 


ぺージ数 

• [N◄1 [►M] を押すと、前後のぺージに 
表示を切り換えることびでさます。押し 
続けると、すばやく切り換わります。 


田亞1表示される画像を変更することびできます。 （"► SAr サムネイル変更」） 
•録画後すぐは「準備中」と表示されます。（画像は電源切時に作成されます） 
ディスクの場合、画像は表示されません。 


ラベルの分類について 


HDD に録画した番織ま、番組の内容によって本機びあらかじめ設定しているラベルに自動的に分類されます。 
また、お好みでマイラべルに分類すると、さらに番組を探しやすくなります。 


ディスク 


ディスク内の番組(ディスクび入っている場合のみ表示） 
•巧巧〇 USESI では表示されません。 


すべて 

すべての番組 

最新録画番組 

最新の録画番組から順に 18 番組まで表示します。 

•表示は全番組表示になります。 

•再生中に録画び開始されると、録画一覧上の選択中の番組は変更されます。 
番組を消去するとさはお気をつけ<ださい。 

因未視聴 

録画してまだ見ていない番組 

•再生後は、 r 因 未視聴」から除外されます。 

13おまかせ 

「新番組おまかせ録画」 （ "K35) で録画された番組 

•再生後に表示される予約画面で r 予約する」の操作を行ラと、 r 圆おまかせ」 
から除外されます。 

タウン □ ー ド 

ダウン□ー ドした番組 (- H 14) 

ドラマ、映画などの 
「ジャンル」 

録画した番組の番組情報をちとに、そのジャンルに該当する番組のみを表示し 
ます。 

•番組によっては、正しく分類されない場合びあります。 

マイラべル 

「マイラべル設定」 （" K 37、 目 4) で設定した番組のみを表示します。 

•マイラべルは目個準備されています。新たに追加することはできません。 
•マイラべル名は変更することびできます。 （"►日2「分類ラベル設定」） 

撮影ビデオ 

ディスクや SD 力ード、 US 目機器から取り込まれた八イビジョン動画 (AVCHD) 

(- >84) 


■iiiiii 



















































再生ずる(っづき) 



録画一覧上での便利な機能 
録画一覧画面上で 


〇番組を選び、 メ S- を巧す 

• r 分類ラベル設定」を行ラとさは、変更したいラべ 

ル ("►曰 1) を選んでから [サブメニュー] を押し 

て < ださい。 

e 項目を選び、©を巧す（"►下記へ） 


例) 



1先頭か！ 5 再生1 


つづきか 5 再生 


番組消去 


内容確認 

(- »62)_ 

- 番組編集 

(- >67 ) 一 

-チヤプタ—覧へ 

(->53)— 

まとめ番組の作成 
~まとめ番組の解除 

(-H 14) — 

分類ラベル設定 

_ダウントト時停止 


視聴制限一時解除 


全番組表示へ 


先頭か5再生 
つづさか5再生 

nriTii 

前回停止した位置から再生す 
るか、最初から再生するか選ぶ 
ことびでさます。 

番組消ま 

番組を消去すると、持ち出し番 
組ち消去されます。（ダウン 
□ー ドした番組を除く） 

「消去」を選び、[決定]を巧す 

内容確認 

番組の内容び確認でさます。 

画面を消すには 
[決定] を押す 


分類ラベル設定 録画一覧に表示するラベルを 

1112121 変更します。 

• 「すべて」「撮影ビデオ」ラベル 
は変更でさません。 



表示させたいラベルを選び、 
[決定]を押す 

*「ジャンル」を選んだ場合は、 
この操作を繰り返します。 

*「マイラべル」は、下の操作 
でラベル名を変更することび 
でさます。 

① 設定するマイラべルを選 
び、じ夫赶を押す 

② 「名称変更」を選び、 じ夫定] 
を押す 

(ラベル名を変更しない場 
合は、「確定」を選んで < だ 
さい） 

③ ラベル名を入力する 

(- M 23) 

視聴制限一時解除 「 HDD 番組の視聴制限」 

CEEl ("H 3日) で設定された視聴制 

限を一時的に解除します。画面 
の指示に従って暗証番号を入 
力して < ださい。 

全番組表示へ 表示を切り換えます。 

まとめ表示へ 

■:|•け1 
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基本操作 



番組について 


毎日•毎週予約した番組は、録画一覧画面で!とめ!番組 
として表示されます。 


まとめ 1 番組の再生 CO 因! 


■番組を選んで再生する 
〇 番組を選び、風を巧す 

© 再生する番組を選び、®を巧す 

■番組を連続して再生する（まとめ再生） 


岡番組を選び、 na を巧す 


> I まと詞番組内の番組を連続で再生します。 

>賠^番組にダウン□ー ドした番組び含まれる場合、 
まとめ再生はでさません。 


まとめ 1 番組の番組名について CO 因! 


g とめ1 番組の編集 DUS 

* r すべて」ラベル選択時のみ編集でさます 


〇番組を選び、^を巧す 


• 0 び表示されます。この操作を繰り返し、番組を 
選びます。 W 、 


0すべて選んだあと、メ S — を巧す 
0項目を選び、®を巧す（"►下記へ） 


「まとめ表示」での番組名は、 I とめ I 番組内の最初の番 
組名び付さます。 


まとめ番組の 
作成 

選んだ番組を、1つにまとめます。 

「まとめ番組の作成」を選び、 
[決定]を巧す 

まとめ番組の 

まとまりを解除します。 

解除 

「まとめ番組の解除」を選び、 


[決定]を押す 

まとめ番組か 5 

選んだ番組を、^番組から外 

除外 

します。 


(まとめ番組一覧表示のとさ） 


「まとめ番組か 5 除外」を選び、 


[決定]を巧す 


煩。 r まとめ表示」での番組名を変更するには 

変更したい§^^番組を選んで、「番組名編集」を 

行つてください。（"►目 2) 

• r すべて」ラベル選択時のみ編集できます。 

• 信^番組名を変更してわ番組内の各番組の名前 
は変わりません。 
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再生ずる(っづき) 


再生中のいろいろな操作 


30秒先へ飛び越す 


停止 


30講 


を巧す 


@13；] を押す 


続を再生メモリー機能 

止めた位置を一時的に記憶するため、次回再生時に止 
めた位置から再生します。 


♦田亞1:番組ごとに止めた位置を記憶 
♦ディスク:前回止めた位置のみを記憶 
•記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 


. ■か M 


DVD-V 


ディスクによっては、続さ再生メモ 


U 一機能び働かない場合びあります。 


押すごとに、約 3 日秒先へ飛び越して再生します。 
• usnsi 正しく働かない場合びあります。 


10秒前へ戻す 


則を抽ず 


押すごとに、約1日秒前に戻して再生します。 
•凸巧53正しく働かない場合びあります。 


早見再生 （1.3 倍速) 


一時停止 


を}甲す 

♦もラー度押す、または [►再生] を押すと、再生を再開 
します。 


iIbI を約1砂な上押す 

通常よりも速い速度で再生します。 

♦もラー度 [►再生] を押すと、通常再生に戻ります。 
♦市販の目 D ビデオを 3D 再生中、または r 1日8日/目日 P 」 
の表示びある番組、巧 M (ファイナライズ後も含む) 
ではでさません。 


早送り•早戻し(サーチ) 


團または圖を押す 

押すごとに、または押し続けると速度び速くなります。 
(己段階） 

• [► 再生] で通常再生に戻ります。 


ス□一再生 


一時停止中に 

圖または國をがす 


押すごとに速度び速くなります。（己段階） 
• [► 再生] で通常再生に戻ります。 
*13353 凸旧巧] 送りち向のみ働きます。 


スキップ 


再生中または一時停止中に 


コマ送り/コマ戻し 
一時停止中に 


® または S ) を押す 

押した回数だけ番組や場面を飛び越します。 
♦チャプターマーク（- >66) びある場合は、その場面に 
飛びます。 

•田亞1まとめ再生中("►日 3) は、前後のき組も含めて 
飛び越します。 



(左またはち） を巧す 


押すごとに1コマずつ送り（戻し）ます。 


•押し続けると、連続してコマ送り煩し）します。 
• [► 再生] で通常再生に戻ります。 


•回の 


AVCHD 


コマ戻しはでさません。 
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基本操作 


選び I 


-か 


決定する 





時間を指定して飛び越す(タイムワープ） 


操作の状態の表示 


タイムトプ 

〇 ■ (ふた内部）を巧す 


e 飛び越し時間の表示中に、 

[▲][▼] で飛び越す時間を設定し、®を押す 

飛び越し時間表示 

約5秒間表示 



•[▲][▼] を押すごとに]分ずつ湘し続けると1日分 
ずつ)送り[▲]、戻し [▼] します。 

• ESQ EQfQ fiv パ: I " でさません。 


画面モードの切り換え 


音声の切り換え 


辭刀換 


(ふた内部）を巧す 


け甲すごとに、番組の内容によって切り換わります。 

>巴巧！四 EH ディスク制作者の意図などにより、切 
り換えびでさないディスクもあります。 


テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。 

在}甲す 

•押すごとに切り換わります。 

例)匹回 


番組キープ中は「番組キープ•」と表示 
約己秒間表示 動作状態など 

.---1 . ,ドライブ判別 

再生中の番組名 ： 表示 


上下左ちに黒帯び入っている場合に、上下左ちの黒帯 
を消して大さく表示します。 

操作方法 (">23) 


00000000 


現在の再生位置 


1 : 44.09 

総再生時間 


チャプターマーク位置を表示 


HDD 


再生 I 


地上 D 011 録画1< 
地上 D 081録画 


地上 D 0日1録画3参 


ダビング5%| 


ダビングの進行状況/ 
別ドライブの動作表示 

墨で録画中のとさに表; 


残量の目安 

(例：田亞 13 日時間1己分)と 
曰付と現在時刻現在の録画モード 


19/已わ切10:1瓦4已 1 

HDD 

1 ■巧卽00 30:15 DR BD 2:00 SP | 

再生 ► 

l■T 己 1:12.12 XP - 


1 T7 0:02.23 DR 3 T9 

2 T 扫 0:01.23 DR 

0:00.23 DR 






地上 D 011録画 *!• 

■ 

- 1^ 

1 1:44.09 

地上 D 0引録画2参 




地上 D 061録画3参 


経過時間/録画モード 


再生中の番組番号/ 
経過時間/録画モード 


画面表示なし 



残量表示について 

放送信号によってディスクの使用量にばらつさび生じ 
るため、記録可能なおおよその時間を表示しています。 
( DR モードは、特にそのばらつきび大きくなります） 


mmwam - 

♦ディスクや再生状態(停止中など）によっては、一部でさない操作 
びあります。 
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再生する(っづき) 


3 D 映像を楽しむ 


3 D 対応テレビと HDMI ケーブルで接続すると、臨場 
感にあ店\れた、迫力ある 3 D 映像をお楽しみいただけ 
ます。 


♦本機と 3 D 対応のテレビを、 HDMI ケーブルで接続す 

る （"► 準備編 4) 

•テレビ側で必要な準備を行ってください。 



♦表示される画面の指示に従って、再生を行って < だ 
さい。 


3 D 再生に関する設定 


必要に応じて下記の設定を行ってください。 


3 D ディスクの 
再生方法 

口 iM 

3 D ディスクを 2 D (従来の映像） 
再生することちでさます。 

(-►134) 

3 D 方式設定 

3 D 映像び正し< 3 D 再生でさな 
い場合に、接続しているテレビの 
方式に合わせて設定を変更しま 

す。 (- H 38) 

3 D 再生時の 
迂意表の 

3 D 視聴のミち意画面を表示しない 
よラにすることびでさます。 

(-►138) 

画面表71^の 
飛び出し量 

再生設定画面などの飛び出し量 
を変更することびでさます。 

(-►60) 


3 D 映像を視聴するための便利な機能_ 

サブ 

〇視聴または再生中に^|^：を巧す 

•表示されない場合、ちラー度 [サブメニュー] を押 
してください。 

0 「3 D /2 D 出力」を選び、@を押す 
〇項目を選び、©を押す 


出力方式 

オリジナル 

元の映像で表示します。 


サイドパイ 

サイドバイサイドに画面 


サイド 

構成)などの 3 D 対応の放 
送の番組を 3 D 映像で見る 
ことびでさない場合に選 
択してください。 

•変更してち正しく表示さ 
れない場合は、 r 3 D ち式 
設定」 （"M 38) とテレビ 
側の 3 D 設定を確認して 
<ださい。 


2 D 一 3 D 

再生中の 2 D 映像を擬似的 


変換 

に 3 D 映像に出力します。 

3 D 画面 

標準 

標準的な 3 D 効果で映像を 

モード 


再生します。 

巧 D 奥行 

弱 

飛び出しすぎを抑えて、広 

さコント 


びり感のある 3 D 映像を楽 

□—ラー） 


しめます。 

•に D 一 3 D 変蜘時は選 

♦ 3 D 再生 


択でさません。 

中のみ 

手動設定 

3 D 映像の各種効果を設定 
します。 

奥巧を 

映像の飛び出し量を設定 
します。 

スクリーンタイプ 

画面の見えかた(平面また 
は曲面)を選択します。 

周辺ぼかし幅 

画面の縁のぼかし量を設 
定します。 

周辺ぼかし色 

画面の縁のぼかしの色を 
設定します。 
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基本操作 



•姐!は a - 

• 「3 □方式設赴（ィ138)び r サイドバイサイド」の場合： 

-テレビ側でち 3 D の設定を切り換えてください。 

-「画面表示の飛び出し量」 （今 60) は設定でさません。 

♦接続している機器によっては、再生中の映像び解像度などの変化 
のため、 2 D 映像に切り換わることがあります。接続している機器 
側の 3 D 設定をご確認ください。 

• 3 D 映働ま、 「 HDMI 出力解像度」やに 4 p 出力」 （ィ1 38) の設定ど 
おりに出力されない場合びあります。 

•3 D 映像の再生開始時に、サイドバイサイド (2 画面構成)で見え 
ることびあります。 

• 3 □映像と2□映像を連続で再生すると、先頭部分び二重に見える 
ことびあります。 

• 下の場合、「3 D /2 □出力」の設定び r 出力方式」は r オリジナル」、 
「30画面モード」は r 標準」に戻ります。 

•他のチヤンネルを選局 
-番組の再生を始める、または終了する 
-電源を切/入 

♦回亞 I の3□再生や巨司表示のあるま組では、 r 出力方式」は r 才 U 
ジナル」固定になります。 


化の機器で作巧したプレイリストの再生 


R(AVCREC) I -R(VR) I -RW(VR) 


本機ではプレイリストの作成や編集はできません。 

1もを巧ず 

\2 「ブルーレイ ( BDVDVDJ を選び、@を押す 
|3 r プレイリストを見る J を選び、®を巧す 


|4 プレイリストを選び、®を巧す 



















再生ずる(っづき) 


己 D - Uve 、 e - move 細あの己 D ビデオや副 
映像のある己 D ビデオを楽しむには 


お楽しみいただける機能や操作方法などはディスクに 
よってミ夫め5れており、さまざまです。 

ディスクに添付の説明やホームページをご覧いただき 
お楽しみください。 


e - move 対応ディスクか5映像を持ち出す 

e - move 対応ディスクでは、インターネットに接続し 
て映像をモバイル機器に持ち出して楽しむことびでき 
ます。 

* e - move の映像は、本機の持ち出し番組を再生できる 
機器で楽しめます。 （" H 0 日） 


インターネットを使って BD - Live 対応ディスク 
を楽しむ 

BD - Live 対応ディスクでは、インターネットに接続し 
て字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなどのさ 
まざまな機能を楽しむことびできます。 

ほとんどの目 D 丄 ive 対応ディスクでは、 BD - Live 機能 
を利用して再生するために、外部メモリー（□一カルス 
トレージ）に追加コンテンツをダウン□ー ドする必要 
びあります。 

•本機では□一カルストレージに SD カードを利用し 
ます。 SD 力ードび挿入されていない場合、目 D-Live 
機能を利用できません。 

〇ネットワーク接続と設定をする 
(« ►準備編14、準備編 26) 

© 「 BD - Live インターネット接続」 （- H 34) を 
「有効」または「有効（制限付き)」に設定する 
© 1 GB 上の残量びある SD カードを入れる 
〇ディスクを入れる 

* SD カードに記録された目 D ビデオのデータび不要に 
なった場合は、「カード管理」の 「 BD ビデオデータ消 
去」で消去することびできます。 （"M 27、手順4で 

「 BD ビデオデータ消去」を選んでください） 


〇ネットワーク接続と設定をする 
(« ►準備編14、準備編 26) 

© 「 BD - Live インターネット接続」 （- H 34) を 
「有効」または「有効（制限付き)」に設定する 
0 SD カードを入れるまたは USB 機器（携帯電話な 
ど）を接続する 
〇ディスクを入れる 

© ディスクの手順に従って、映像を持ち出す 


* 姐!は A - 

•持ち出した映像は、持ち出し番組一覧(ィ1 09) で確認•消去する 
ことびでさます。 

•ディスクによっては、映像を消去すると、再度映像の持ち出しび 
でさなくなる場合びあります。 

• 旧〇ビデオデータ消去」 （" H 27) を行っても、映像は消去されま 
せん。 


副映像のあるディスクを楽しむ 

副映像のあるディスクでは、映画監督のコメントやヴ 
ブス I -ーリーなどの映像を、本編の再生と同時に楽し 
むことびでさます。 


•姐材 A - 

•インターネットに接続して目 D - Live コンテンツを利用するには、 
アカウントの取得び必要な場合びあります。アカウントの取得方 
法は、ディスクの画面表示や説明書に従ってください。 

• BD - Live 対応ディスクは再生中に、レコーダーやディスクの識別 
ID をインターネット経由でコンテンツプ□バイダに対して送信 
することびあります。 


例） 

副映像 
主映像 



■副映像の音声を出力する場合、 「 BD ビデオ副音声•操 
作音」 36) を「入」にしてください。 

巧 副映像び表示されないときは 

「信号切換」の「副映像」の「映像情報」と「音声情報」 
を「入」に設定してください。（"►曰 9) 
















基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 


信号切換や再生方法の設定などをずる 


再生中に 

ふた内部) を押す 


ディスク 


メニューを選び、 [►] を押す 
例)四旧口！ 


ディスク i 


W 情報：！ 

旧 

LPCM 

48 k 16 b 

再生 ！ 


字幕情報：！ 



j 

映像 1 


入 


曰1 

梓 ： 

J 

アンク ’ J レ；! 11 


メニュー設定項目 設定内容 


I 

|4設定を変ちする 


3設定頃目を選び、 [►] を押す 

•ディスクにより設定項目は異なります。 


映像情報 nm !!； 

情報の表示のみ 


•組! 岛 £■ - 

•映像や音声によっては、効果び得られない場合や適切に動作しな 
い場合びあります。 


音声情報 

音声や言語の選択または音声属性の表示 

信号切換 

DR 、 HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZf - ドの番組は音声 
などを切り換えます。 

「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時 
にも適用されます。 

[決定] を押して、さらに設定します。 

► マルチビュー 
► 映像 
► 音芦 
► 二重音芦 
► 字幕(オン/オフ） 

► 字幕言語(日本語/英語） 

口 WJ 

► 主映像 

•映像情報/音声情報 
► 副映像 

. 映像情報(入/切)/音声情報(入/切） 

字幕情報 

字幕表示の入/切や、言語の選択 



音声チャンネル 

音声 ( L / R ) を切り換えます。 

字幕スタイル 

デイスクに記録された字幕スタイルを選びます。 


アングル 

アングルを選びます。 


•収録内容により表示び変わります。収録されていな 
い場合は変更でさません。 
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再生ずる(っづき) 


信号切換や再生方法の設定などをずる 

(つづを） 


再生_ 

U ピート 

(本体表示窓に経過時間び表示されるとさのみ） 

繰り返し再生の方法を選びます。デイスクにより IJ 
ピートの種類は異なります。 

► 番組 ：録画した番組全体を繰り返し再生 


DVD-V I AVCHD 


タイトル全体を繰り返し再生 
►チャプター ：再生中のチャプターを繰り返し再生 
► プレイリスト： プレイリスト 
► 全曲 ：ディスク全体またはアルバムの全曲 

► 1曲 ：選んだ曲のみ 

ランダム (音楽再生時のみ） 

入」にすると、順不同に再生します。 

画面表示の飛び出し 量 

3 D 再生中の再生設定画面などの飛び出し量を変更す 
ることびでさます。 

• r 3 D 方式設定」 （" H 38) び r サイドバイサイド」の場 
合は設定でさません。 

自動 CM 早送り 

CM を自動的に飛ばして再生します。音声び下記の場 
合に働さます。 

番組(タイトル） CM 番組(タイトル） 

\モノラル/こ重! ■ ステレオ I ちノラル/こ重1 

- ►!.►! - ► 

再生 スキップ 再生 

•録画内容によっては、正しく働かないことびあります。 
例:上図の CM 部分び日分上の場合など 
下の場合は働さません。 

- DR モードの番組 

-外部入力 / DV 入力 / i . UNK ( TS ) 入力から録画し 
た番組 

■マルチ音声の番組 


映像 
画質選択 

再生時の画質を選びます。 

► ノーマル： 標準 

► ソフト ：ざらつさの少ない柔らかな画質 
► ファイン： 輪郭の強調されたくっさりした画質 
► シネマ ：映画鑑賞向け 
► アニメ ：アニメ鑑賞向け 
「原画解像度」をさらに選びます。 

[巨日田または八イビジョン放送 （1 日8日0を DR 、 
HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ モードで記録した番組 
のみ] 

低解像度 (720 i / p 、 48 日 i / p ) の原画を八イビジョン 
( losoi ) に変換したアニメ番組の場合、 r 標準」 U (外 
を選ぶと再生する画質び改善する場合びあります。 
•標準：1 日 80 i の場合 
. 720 i/p 
. 480 i/p 

•設定によっては、再生する画質び劣化します。 
•再生を停止した場合、「標準」に戻ります。 

• r 標準」外にすると、字幕は表示されません。 

► ユーザー ：さらに画質を調整 

[►] で「詳細画質設定」を選び、 [決定] を押す 
•コントラスト （白黒の強弱） 

- ブライトネス (画面全体の明るさ） 

- シャープネス (鮮やかさ） 

•カラー (色の濃さ） 

-ガンマ (暗くて見えにくい映像の輪郭） 


アドバンスト設定 
HD オプティマイザー 

「入」にすると、動画のモヴイクノイズや文字周り 
のもやを精度よく補正します。 

超解像アップコンバート 

D 端子や HDMI 端テから1日8日 i /1 日8日 P で出力 
時、標準画質の映像をくっさりした鮮明な画質に 
補正します。「2」にすると、「1」よりさらに鮮明に 
なります。 


プ□グレッシブ 

48日口、1日8日 P のプ□グレッシブ映像の最適な出力 
方法を選びます。 

•「 Auto 」 でぶれび生じるときは、 「 Video 」 にしてください。 


DVD-V 


[に 4 p 出力 」 （"H 38) び r 入」の場合のみ] 

r 入」にすると、より映画らしい動さで再生することび 

でさます。 

♦設定の切り換え時に、映像び乱れる場合びあります。 
♦ディスクを取り出した場合、「切」に戻ります。 























基本操作 



音声 

音質効果 
リ.マスター^ 

デジタル放送や記録時の音声圧縮処理によって欠 
落した音声信号の高音域成分を復元し、より豊か 
な高音質を楽しめます。 

(サンプリング周波数び48 kHzlU 下で記録された 
音声のみ） 

ナイトヴラウンド^ 

夜間など音量を絞った状態でち大音量の音声やル 
音量の音声などを自動的に調節して、聞さ取りや 
すいサラウンド音声を楽しめます。 

► U . マスター 強 
► U . マスター 標準 
► ナイトサラウンド 

►切 

♦音声びひずむ場合、「切」にしてください。 

• U .マスターとナイトサラウンドを同時に設定するこ 
とはでさません。 

自動音量調整" 

番組と CM 、 ディスクと放送など、コンテンツ間の音量 
差を自動で調整します。 

♦音声びひずむ場合、「切」にしてください。 

シネマボイス^ 

センターチヤンネルを含む3チヤンネ j レじ(上のヴラウ 
ンド音声の場合、センターチヤンネルの音声レベルを 
2倍にしてセ U フを聞さ取りやすくします。 


《 HDMI 出力やデジタル音声出力時には、「デジタル 
出力」び 「 PCM 」 の場合のみ働きます。 （"H 36)( た 
だし、デジタル音声出力端子に接続時は、2チヤン 
ネルの音声になります） 
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番組を編集する 


(ファイナライズしたディスクや 
さません） 


を巧す 


では編集で 



番組を 選び、 6を巧す 

例)田压 1 


攝画一質（まとめ表示）呂 HDD 巧量1己:08 (DR) 好 HIDE 

ずべて憂新録画…因モ視幅圆おまかせダウン□…ドラマ（'.'映画（ず…撮霞ビデオ 


因圃9/日出地上 D Q 04 

現代 


向 S 

9/ス日） 

地上 D 102 

映画「の」 

N "*? a 

9/ 8(月） 

地上 D 01已 

夕方ニュース 

6^ 

9/が义） 

化上 D 004 

サッカー 

か 9/10 (水）ドラマスペシャル 

JM ^ に@化上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00 ( DR ) 






ぶ-。感 


0 戻る 


ぺ-ジ001/001 
:ダビング緑番組編集黄番組消ち 


J 頃 目を 選び、 風を!甲す ("►ち記へ) 

例)匹回 


(->106)- 


番組名編集 
プ□テクト設定 
プ□テクト解除 
部分消去 
番組結を 
番組分割 
サムネイル変更 
マイラべル設定 
録画モード変換 
■■持ち出し番組の作成 


番組名編集 文字入力 （"H 23) 


•姐!は A - 

• ^表示の番組は変更でさません。 

• 番組名を変更すると、持ち出し番組の番組名 
を変更されます。 

• 番組の番組名を変更してを、番 
組内の各番組の名前は変わりません。 


プ□テクト 記録内容を誤って消去しないよラ、番 
設定/解除 組ごとに書き込み禁止(プ□テクト） 
の設定びでさます。 

[] でさません。 

^クト設定」または「プロテクト 
解除」を選び、[決定]を巧す 

•プ□テクト設定すると「6」び表示 
されます。 


部分消去 


♦ESSIE 

「プ□テク 



① [►再生]を巧して、再生を始める 

② 「開始点」を選び、消去する部分の 
開始点 X でじ夫定]を巧す 

③ [►再生]を巧して、再生を始める 

④ 「終了点」を選び、消まする部分の 
終了点 X でじ夫定]を巧す 
•続けて別の不要な部分を設定す 

る場合、 r 次の区間設定へ」を選 
び、 じ夫定] を押す （"►手順 ② へ） 
•2 日区間まで設定できます。 
•すでに設定した区間の変更は 
でさな < なります。 

⑥ 「消去開始」を選び、[決定]を巧す 
⑥ r 実行」を選び、[決定]を巧す 

•部分消去した場面には、チャプター 
マークび 作成されます。 

•部分消去すると、持ち出し番組は消 
去されます。 
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番組結合 

■Ililil 


基本操作 



HDD にある2つの番組を1つの番 
組に結合することびできます。じ(下の 
番組同±を結合することびでさます。 
*DR モードの番組同± 

• HG 、 HX 、 HE、HU HM、HZ モードの 
番組同± 

• xp . spxp . ep.fr モードの番組同± 

♦本機に取り込んだ八イビジョン動 
画 ( AVCHD ) 同 ± 

•「1日8日/6日 P 」 の表示びある番組同± 
•本機に取り込んだ MPEG 2 動画同± 


の 結合したい番組を選び、 

じ夫赶を巧す 

② r 結合」を選び、[決定]を巧す 

•瓶!岛 a - 

• 結合した番組は iu 下のよラになります。 

-録画モード： 

画質の高いほラの録画モード(ただし、画 
質は向上しません） 

-ダビングの残り可能回数： 

少ないほラの回数 
-番組名:最初に選択した番組名 
. チャプターマーク； 

結合した位置に作成(結合してチャプター 
マーク数び999を超える場合、超えた分は 
削除されます） 

-番組の結合部分： 

映像や音声び途切れることがあります。 

-持ち出し番組は消去されます。 

• JESa BiWTTOl 「高速ダビング用録励 
(今 134) を「入」で録画したま組でも、 iU 下 
の結合をすると高速ダビングでをなくなる 
場合びあります。 

* 「切」で録画した番組との結合 
- ] 日:9映像と4:3映像の番組同±との結合 
-録画モードび異なる番組や FR モードの番 
組との結合 

• LU 下の番組は結合でさません。 

-ダウン□ードした番組 

-録画時間の合計び8時間を超える場合 
-デジタル放送の番組とそれ iU 外の番組 
-本機で録画モード 「 DR 」 で録画したま組と 
i . LINK ( TS ) 入力から記録した番組 
-スカパー./ HD の番組 
-録画モード変換 (ィ 64) を行ラと、結合で 
さるよラになります。視聴制限のある番 
組を結合すると、厳しいほラの視聴制限 
になります。 


番組分割 


• EHl 


■RW(V) 


ごをません。 



の r 分割」を選び、分割する場面で' 

じ夫赶を巧す 

•「プレビュー」を選び、跌赶を押 
すと、分割する場面を確認するこ 
とびでさます。 

場面を選び直すには 

① 「分割」を選び、 [►再生] を 
押して再生を始める 

② 分割する場面で、[決定]を 
押す 

② r 終了」を選び、[決定]を巧す 

③ r 分割」を選び、[決定]を巧す 


•分割した番組は、 I まとめ I 番組になりま 
す。 

♦分割すると、持ち出し番組は消去さ 
れます。 

♦分割すると、分割点の直前部分び一 
瞬再生されなくなります。 



《編集したい場面をうまく選ぶために 

① 早送りやス□一再生、タイムワープなど 
(->曰4、日日） を使って、目的の部分を探す 

② 編集したい場面で [■■一時停止] を押し、 
[◄■1] [■■►] を押して場面を調整する 
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番組を編集ずる(っづき) 


サムネイル 録画一覧やトップメニューで表示さ 
変更 れる画像(サムネイル)を変更します。 


■Ililil 


■RW(V) 


• HI 狙！店 mi サムネイルはフアイ 
ナライズ後のトップメニュー画面で 
表示されます。 



① [►再生]を巧して、再生を始める 

② 「変更」を選び、お好みの場面 X で 
じ夫赶を巧す 

場面を選び直すには 

① 「変更」を選び、 [►再生] を 
押して再生を始める 

② お好みの場面で、[決定]を 
押す 

③ 「終了」を選び、[決定]を巧す 

マイラべル 録画した番組をお好みのラベルに分 
設定 類することびでき、番組を探すのに便 

利です。 



① ラベルを選び、[決定]を巧す 

② 「マイラべル設定」を選び、[決定] 
を巧す 

♦選択したラベルび録画一覧にない場 
合、画面にメッセージび表示されま 
す。画面の指示に従って表示設定を 
してください。 

♦マイラべルの設定を解除するには、 
「設定解除」を選び、 [ 決定]を押して 
<ださい。 

•マイラべル名は変更することびでき 

ます 。（《>日2「分類ラベル設定」） 


録画モード録画モードの変換には、番組の再生と 
変換 ほぼ同じ時間びかかります。 

録画モードを変換すると、 HDD の容 
mag 量をおさえることびでさます。 


録画モード変換 

選択された番組の録画モードを変換しまず。 


1録画モード 

◄ 1 HX !► 1 


開始ち法 

1電源！:切]後1 


1 確定 

11キャンセル1 



戻る 


① 録画モードを選ぶ 

② 「開始方法」を選び、開始方法を設 
定する 

•すぐに： 

「確定」後すぐに、変換を開始しま 
す。変換中は録画や再生はでさま 
せん。 

•電源[切]後： 

電源切後、予約録画の設定びされ 
ていない時間帯に変換を行いま 
す。変換中に電源を入れると、変 
換を中止し、次に電源を切ると、 
変換をやり直します。 

③ r 確赴を選び、じ夫定]を巧す 

④ 「すぐに」開始する場合： 

「開始」を選び、じ夫定]を巧す 
変換を実行中に中止するには 
[戻る] を3秒上押す 

「電源[切]後」開始する場合： 

じ夫赶を押す 


煩=変換の設定内容を変更•取り 
ミ肖しするには 

① 62ページ 手順 3 で「録画 
モード変換」を選ぶ 

② 「設定変更」または r 設定取 
消」を選び、 [決定] を押す 
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基本操作 



録画モード 
変換 

(つづさ） 


■Ililil 


変換び終了しているか確認す 
るには 


録旧一賓（まとめ表示）負 HDD 巧量15:08 (DR) な UI 0 E 

ずべて疏留面…因ホ視聴圆おまかせダウン□…ドラマ（…映旧（ず…巧おビデオ 


111 励 9/6は）地上 D 004現げ 

&远 [9/ ：7旧） I 地上 D 10吕映画1 X 2」 

ゴ Q [9 / 8(月） I 化上 D D 1 已夕ちニユース 
、 9/9(义）化上 D 004サツカー 

た〜、 日/10 (水）ドラマスペシャル 

イ丘哀）地上 D 101開始時刻14:00録画時間 


造-。 喔 


瑟 


「00^00」び表示中は、 
変換は終了していません。 


* 姐!は A - 

♦変換前の録画モードより高画質な録画モー 
ドを選ぶことはでさません。 

•録画モードび EP. fr モードの番組や HDD 
に取り込んだ八イビジョン動画 (AVCHD) 
では変換でさません。 

• HDD の残量び少ない場合、変換でをないこ 
とびあります。 

•ま組と録画モードの組み合わせによっては、 
変換すると容量び増える場合びあります。 

• 複数の映像や音声などを含む番組を XP、SP、 
LP、EP モードに変換する場合、変換を開始 
する直前に r 信号切換」（今 59) で記録したい 
音声を選んでください。 


1 


《編集したい場面をうまく選ぶために 

① 早送りやス□一再生、タイムワープなど 
(-►曰4、曰日） を使って、目的の部分を探す 

② 編集したい場面で [■ ■ 一時停止 ] を押し、 
[◄11] [■■►] を押して場面を調整する 


* 姐!は A - 

• r 録画モード変換」び設定されている番組は、 r 番組分割」 r 番組結 
合」 r プ□テクト設定」はできません。設定を取り消すと実行でき 
ます。 

•持ち出し番組の作成び終了していない番組は、 r 番組分訓「番組 
結合」はでさません。 r 持ち出し番組の作成」（今106)の設定を取 
り消すと実行でさます。 

•ダウン□ー ドした番組は、「プ□テクト設定/解除」、 r マイラべル 
設定」、 r 持ち出しま組の作成」のみでさます。 
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チヤプターの作ぶ•再を•編集 


巧立！（ダウン□ー ドした番組ではでさません) 


■ :!化け■: Fil の ■ ■ 


R(AVCREC) I -R(VR) I -RWfVR) 


(ファイナライズしたディスクでは再生のみでさます) 


チャプターとは 

チャプターマークで区切られた区間のことです。 

スキップ(- >54) すると、チヤプターマークを作成した 
場面に飛ぶことびでさます。 


番組 



〔チャプター マーク）【チャプターマーク) 


チヤプターの自動作成について 

•「自動チヤプタ ー 」（《H 3日)を「入」にすると、デジタ 
ル放送の録画時に CM などの場面で自動的にチヤプ 
ターマークを作成します。複数の番組を録画中でち 
作成します。 

•自動 CM 早送り（"►目 0) び働く場面にもチヤプター 
マークび自動的に作成されます。 （1 番組あたり最大 
98個） 

♦録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 
されない場合びあります。 


チャプターマークを作ぶする/削除ずる 


作成_ 

再生中または一時停止中にチャプターマークを作成し 


たい場面で 
| g を巧す 



削除_ 

一時停止中に 

〇 ® または®)を J 甲して、削除したい場面に飛ぶ 
e を巧す 
〇「はしりを選び、@を巧す 


前後のチャプターび 
結合されます。 



チヤプターー覧からチヤプターマークの作成や削除を 
行うこともできます。 


•朋は A - 

•因正！チャプターマークび最大数まで作成されたま組は、続さ再 
生メモリー機能 (今已 4) や r サムネイル変到 （今 64) びできなく 
なります。 


① [録画一覧]を巧す 

② 番組を選び、[サブメニュー]を巧す 

③ 「チヤプターー覧へ」を選び、[決定]を巧す 


④ [緑]を巧す 



⑥上記 r 作成」 r 削除」の手順を行う 












































基本操作 



プ ターを 再生•編集ずる 


[ ^を押す 

m 

P サブ 

番組を選び、^ S — を巧す 

|3「チヤプタ —— 覧へ J を選び、®を巧す 


4 編集す る： 

チヤプターを選び、を押す 
("►手順日へ）0 

再生する： 

チヤプターを選び、®を巧す 



0007 ヴツカー j 

再生 ► 

決定ボタン巧押ずと遺巧チヤプター 
夕:？ から再をを行いまず。 

) チャプターを還巧し、ヴプメニュー 

か5編集操作を選択できまず。 

^ 房るポタンで録画一覧へ戻りまず。 

0:00.00 


礎! 


ィ °°山!.—国 

■国国— 

ぺ-ジ001/001 


メニ：!-。 起も 戻る国微1還択 

国チャプタ ー n 图チャフターマーク續集 


5編集ずる頃目を選び、®を押す 

(->ち記へ） 


チャプター消去 
チャプター,結合 


チヤプター 
消ま 


指定したチヤプターの録画内容を消 
去し、番組の部分消去を行います。 
(元に戻すことはでさません） 



r 消去」を選び、[決定]を巧す 


♦チャプターをすべて消去すると、そ 
の番組自体ち消去されます。 

♦持ち出し番組ち消去されます。 


チャプター選択中のチャプターと次のチャプ 
結合 ターの間のチャプターマークを削除 

して、]つにつなざます。 



前後のチャプターび 
結合されます。 


r 結合」を選び、[決定]を巧す 
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番組を消去する 




を巧す 


2番組を選び、6を巧す 


窗画一覧（まとめ表示）呂 HDD 巧量1己:08 (DR) 


すべて量新録画…因モ視聰圆おまかせダウン□…ドラマ（.'.映画（ず…撮影ビデオ 


因团9/6圧) 

地上 D 004 

現代 

m 0 

9/ 7(日) 

地上 D 102 

B 央画「の」 

巧ス S 

9/ 8(月） 

地上 D 015 

夕ちニュース 

r 、— 

9/ 9(义） 

地上 D 004 

サッカー 

た—或 9/10 (水）ドラマスペシャル 

丘苗地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00 ( 抓) 






ページ001/001 


メ?戻る 青複数還択 1] ダビング緑番組編集黄番組消去 


• ^とめ|番組内の番組を消去する場合、 

[黄]を押す前に、じ夫定]を押して、賠^番組内 
の番組を表示してください。 

3 r 消去 J を選び、®を押す 


•組材 A - 

•因正！消去すると、持ち出し番組を消去されます。 

(ダウン□ー ドした番組を除く） 

• 消去後のディスク残量について 

. ■。•け ■ ■:，":口 tZfiVit B ： 4V/4Ti;|l 

消ますると、消ました分、残量び増えます。 

B; 籠 ," 

最後に記録したま組を消去したとさのみ、残量び増えます。 


-消去してわ残量は増えません- 

1■消去すると残量び増えます 

番組 1 

番組 2 


最後に記録した番組 

残 量 


maaea 消去してを残量は増えません。 






























番組のダビングについて 


選び^ 


♦決定する 


本機には複数のダビングち法びあります。 

ダビング元やダビング先など用途に応じたダビングち法を行ってください。 


〇 


録画した番組のダビング 


巧®が 


から 




へ 


から^^^へ ♦ 


♦ 難しい設定なしに、番組をダビングしたい 

• かんたんダビング(- >70) 

♦ お好みの設定でダビングしたい 
• FR モードで DVD の残量ぴったりに 
ダビングしたい 

…詳細ダビング(•►72) 

♦ 再生中の番組をダビングしたい 

••-再生中番組の保存 (">76) 


詳細ダビング (">72) 


ク 撮影した動画のダビング- 

画 US 旨念から 爲 


へ 


( MPEG 2) ( MPEG 2) 


( VR 方式） 


圓 US 金かり^^^爲爲 


へ 


( AVCHD ) ( AVCHD ) 


(AVCREC 方式) 


から 


• 目 ！!) 0WD 

( AVCHD ) ( AVCHD ) 


巧0が 


へ 


MPEG 2 動画を取り込む(斗 85) 


八イビジョン動画 ( AVCHD ) を取り込む(イ S 4) 


八イビジョン動画 ( AVCHD ) を取り込む(イ 84) 


DVD にデジタル放送をダビングする場合 


のディスクをお使いください。 



巡 

RAM 

» ^ビデオ録画用 


複数の音芦や字幕情報を含んだ番組のダビングについて (">77) 
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番組をダビングずる 


かんたんダビング 


ダビングち向： 

■ ：| i ] il 今 ■リ化け■:,の ■ 囚 B：iVl 

HDD にある番組をディスクにダビングします。 


| l ディスクを入れる 

つ<「かんたんダビング J を選び、®を巧す 

♦ ■: M の ■ Bn 新品などホフオーマツトの場合、画質 
の選択画面び表示されます。 

画質を選び、 じ夫定] を押してください。 


画質の選択 

画質を選んでください。 


陋八イビジョン画質 


標準画質 


レ W ビジョン画質」を選ぶと、 AVCREC 対応機器 
で再生で定ます。 


3番組を選び、®を}甲す 

囚び表示されます。 



選んだ番組には番号び付けられ、選んだ順に 
ダビングされます。 



r 番組選択完了 J を選び、戀を}甲す 

手順 3 でまとめ番組を選んだとさのみ表示 


他の番組ち選択したい場合などは、表示された項 
目を選んで操作してください。 （《> 手順 3 へ） 


5 r ダビング開始 J を選び、®を巧す 

•オプシヨン設定について（">71 ) 

6「はい J を選び、®を}甲す 


ダビングび終わると 
消灯 


点口 

本体 
表示窓 


新品など未フオーマツトのディスクにダビング 
する場合、自動的にフオーマツトした後、ダビン 
グを始めます。 


^夕’ビングを実行中に中止するには 

H を3秒！;^上押す 

•ファイナライズ中は中止でさません。 

•中止時の動作 ( 《 >77) 


選んだ番組びディスク残量を超える場合 

確認画面び表示されます。 

•朋は a - 

• r 標準画質」で未フオーマツトの ea 巧四にダビングする場合、似 
下の記録ち式にフオーマツトします。 

-应孩〜丘致の番組び含まれている場合： VR 方式 

-应珍〜丘孩の番組び含まれていない場合：ビデオ方式 
•1 回にダビングでさるま組は 99 ま組までです。（まとめま組をダ 
「画質を自動 調整して 容量を婪更」 化選んた ビングする場合、まとめ番組内の番組数び 99 番組を超えると、夕' 

場合、ディスクの容量に応じた録画モードに ビングでさません） 

自動設定します。 •プ□テクト設定(今 62) されている丘玄)のま組はダビングでき 

- ません。 

•表示マークについては今®操作ガイド 


例） 


ダビング先の容量び不足しています。 
r 番組 m の選択を取り消す 

画質を自動調整して容量を変更 

自動調整された番組は1倍速ダビングになりまず。 



















































基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 




かんたんダビングの画面の見かた 


ダビングの便利な機能 


異なる ラぺ )レの番組を複数選んで 
ダビングすることはでさません。 

選択中の番組数 

— 


かんたんダビング【まとめ表示）呂 HDD ■►夕己口 


巧ホ視聴圆おまかせダウンロ… 


'映画（ず…撮霞ビデオ 


— m 9/6は）現代 

曲] 9/7(0) 映画 rK 吕 J 
: 9/8(月）夕ちニユース 
阻9/9(义）サツカ- 
,9/10冰）ドラマスペシャル 
イ Eg) 録画時間1。〇 (DR :己200 MB ) 


ぶ-。獲 


ミ夫定 

〇戾る 


I 残0已0000 MB f 


ディスク容量 

ディスクの記録済みの容量とディスクの 
選択中番組の容量の合計 空さ容量 

ダビング先のディスク/ 
ディスクの空さ容量 


ダビングする画質について 


曲]表示のある番組： 

♦じ(下のディスクに八イビジョン画質でダビングでさ 
ます。 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


• li (下のディスクは標準画質でのダビングになります。 

I 片 ff , 仲 BIW 1 


RAM(VR) I -R(VR) 


曲]表示のない番組： 

♦ディスクにかかわらず標準画質でのダビングになり 
ます。 


かんたんダビング画面(->70手順 3) で 

サブ 

〇番組を選び、メ s — を巧す 
0項目を選び、®を巧す（"►下記へ） 


内容確認 

番組の内容び確認でさます。 

画質変更 

0び付いている番組のダビング 
する画質を変更でさます。 

•選択でさる画質は番組やディス 
クによって異なります。 

オプション 

設定 

項目を選び、設定する 

• r ダビング終了後自動ファイナラ 
イズ」を r する」にすると、 

店]店四!へのダビング終了後に、 
ファイナライズを行います。 

視聴制限一時 
解除" 

「 HDD 番組の視聴制限」 （"H 3日） 
で設定された視聴制限を一時的に 
解除します。画面の指示に従って 
暗証番号を入力してください。 

並び替え^ 

表示順を変更します。 

(全番組表示時のみ） 

まとめ表示へ^ 
全番組表示へ" 

表示を切り換えます。 


《番組に囚び付いているとさはでさません。 


ダビング 


参 


RAM(AVCREC 、 丄 -R(AVCREC) 


にはダビングでさません。 












































番組をダビングずる【っづき) 




詳細ダビング 

1 

ダビング方向 


ダビング方向: 


nriTii 今 
■ :!化け I 


illijil ■:! 化け ■: M の ■ 因 hziVi 


RW(VR) 


■ か H;i ■: Fil の ■ t 

nriTii 


FUAVCREC) I -R(VR) 


♦ディスクにダビングするには、フォーマツトをして 
記録ち式を設定してください。 （"H 26) 


ド^を町 

|2 r ダビングする J を選び、®を押す 
|3 r 詳細ダビング J を選び、®を押す 

4頃目を選び、 [►] を押す ("> ち記へ） 

.「ダビングち刚「録画モ-ド」「リスト作成」 
「詳細設定」の項目を設定してください。 


14 詳細設定 

1^ r ダビング開始 J を選び、®を巧す 
0 r はい J を選び、©を}甲す 

点'灯 

ダビングび終わると 
消灯 




ダビング方向 
HDD 一 BD/DVD 


«録画モード 
< 高速 


〇リスト作成 

づ 0 


〇「ダビング元」を選び、©を巧す 


ダビング元 ]| HDD 

ダビング巧 ， BD/DVD 


0ダビング元を選び、®を巧す 

I HDD 

I BD/DVD 
[SD 力-ド 
USB 

0「ダビング先」を選び、®を巧す 


ダビング元 I HDD 

ダビング先 I， BD/DVD 


〇ダビング先を選び、©を巧す 

I HDD 

「 BD/DVD 


© [◄] を巧す（"►左記手順4へ) 


^ダビングを実行中に中止するには 

H を3秒上押す 

•ファイナライズ中は中止でさません。 

•中止時の動作 (">77) 

•瓶!は ik - 

•当社製 DVD ビデオカメラで撮影した映像を HDD にダビング 
すると、撮影した日付単位で]番組になります。 


•紙!岛 £■ - 

•ダビング先とダビング元を HDD にするとま組を複製することび 
でさます。（複製後は I まとめ11| 番組になります） 

•コピー制限のある番組を複製する場合、ダビング残り可能回数 
は]回減ります。（複製された番組のダビング残り可能回数は] 
回になります） 

-圧珍表示のある番組、ダウン□ー ドした番組の複製はでさません。 




























































選び^ 


♦決定する 


録画モード 


〇 r 録画モード」を選び、®を巧す 


I 録画モード I 高速 


e 録画するモードを選び、@を巧す 


© [◄] を巧す（">72手順4へ） 

•綱岛 £■ - 

♦ディスクによって選べる録画モードは異なります。 

• ダビング元より高画質な録画モードを選んでち、画質は向上しません。 


リスト作成 


〇 r 新規登録」を選び、®を巧す 


0番組を選び、 g を巧す 


ダビングリスト容量 OMB ( 0%) 

j 新規登録（登録数 =0) 


U スト作成番組一覧(まとめ表示） 
貢 HDD 


緑ポタンを巧す 
とプレビュー 
を表示します 

開始時刻1日:00 
録画時間 0：20 (SF 


3地上 D 101洋画劇場 


^ 9/ 7|-地上 D 081 広場 

|9/ 8巧上0 061夕方ニニ 

g 9/ g[~ 巧上 D04 吕現代 

021 ろ日の挺 


詳細設定 


(63 巧四へダビングするとさのみ） 

〇「ファイナライズ」を選び、@を押す 
©「入」 または「切」を選び、^!を巧す 
& [◄] を巧す（">72手順4へ） 


HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ モードでダビングするとき 
のみ） 

複数の音声や字幕情報を含んだ番組の記録ち式を設定 
でさます。 

〇情芦•字幕の記録」を選び、©を押す 
e 巧ード1」または「モード2」を選び、を巧す 

•モード 1:再生時に音声や字幕の切り換えびで 
さます。 

•モード2 :再生時に音声や字幕の切り換えはで 
さません。ダビング前に「信号切換」 
("►曰 9) で記録する内容を設定してく 
ださい。 

© [◄] を巧す （">72 手順4へ） 


• 0 び表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。 
•挿入されているディスクにダビングでさる番組 
のみ明るく表示します。 

選択を取り消すには 
番組を選び、[青]を押す 

〇すべてを選んだあと、@を巧す 
〇 [◄] を巧す （">72 手順4へ） 


>高速モードで回亞旦回日回にダビングする場合、田 a 表示の 
ある番組のみ登録でさます。 

>高速モードで丘虹！巧四の！にダビングする場合、►►©表示の 
ある番組のみ登録でさます。 

•ダビング U スト容量について（ダビング先に記録される容量） 
•管理情報び含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計よ 
り少し大きくなります。 


•組材 A - 

• r ファイナライスを r 入」に設定すると、ダビング終了後、フアイ 
ナライズ(崎129)を行います。記録や編集をすることはでさなく 
なります。 
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-R(AVCREC) 


RAM(AVCREC) 


基本操作 


ダビング 


VQT3C03 























































番組をダビングずる【っヴま) 


詳細ダビング(つづき) 


ダビングの便利な機能_ 

U スト作成画面 (《>73「リスト作成」手順©) で 


フアイナライズ後のディスク 
( DVD ビデオ)をダビングする 


ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、 
ディスクの内容をダビングすることびでさます。 


U スト作成番組一覧(まとめ表示） 
資 HDD 




1. 

緑ボタンを押ず 
とフレビュー 
を表示しまず 

励 

晒 

S/ b 巧上リ IU> ホ四劇場 

9/ 7!地上 D 081広場 

9/ 8地上 D 061夕ちニユース 

1 

開始時刻19:加 
録画時間0:20ほ P) 

陋励 

邸 

9/ 9化山042現代 

9/10地上0 021今日の裡康 



サブ 

〇番組を選び、メを巧す 
e 項目を選び、®を巧す（"►下記へ) 


内容確認" 

番組の内容び確認でさます。 

視聴制限一時 

「 HDD 番組の視聴制限」 （"H 3日） 

解除" 

で設定された視聴制限を一時的に 

nriTii 

解除します。画面の指示に従って 
暗証番号を入力してください。 

並び替え& 

表示順を変更します。 

■iiiiii 

(全番組表示時のみ） 

まとめ表示へ^ 
全番組表示へ" 

nriTii 

表示を切り換えます。 


《番組に囚び付いているとさはでさません。 


U スト作成画面 (《^73「リスト作成」手順 〇)で 



♦登録されたリストや設定を取り消す： 

「すべて取消し」を選び、 [ 決定]を押す 
•リスト項目を入れ替える： 

番組を選び、[決定]を押したあと、新たに登録したい 
番組を選ぶ 

•リストの追加や消去、移動などの編集をする： 
[サブメニュー] を押したあと、項目を選ぶ 
- U スト全消去 
•追加 
-消去 
•移動 


ダビング方向: 


DVD-V 编 a *(V 、 I -RW(V) 


+ R、+R DL 、+ RW ) 命 lilijil 


11 令を巧ず 


12 「ダビングする j を選び、®を巧す 


|3 r 詳細ダビング J を選び、®を巧す 


4 項目を選び、 [►] を巧す 

•操作ち法は r 詳細ダビング」(- >72) をご覧くだ 
さい。 


詳細ダビング 


1 ダビング方向 

( ずべて取消し 1 

1 ^ 

1 BD/DVD — HDD 

( 1ダビングち向 

1 1 BD / 肌 D — HDD ► 




〇録画モード 

C XP 



|2 録画モ -XP ド 1 





|3 ダビ ンヴ r 1 


〇ダビング時間 

d 切 

( ダビング開始 ] 


。媛)。尉ダビング 

方向を設ま 


じ(下のように設定してください。 

. 「ダビング方向」： r ダビング元」"►旧 D / DVD 」 
• r 録画モード」 ：「録画モード」を選ぶ 

(「高速」 「 HG 」「 HX 」「 HE 」「 HL 」 
「 HM 」「 HZ 」「 FR 」 は選べません) 
. r ダビング時亂： ダビング時間を設定する(イ 75) 


1^ r ダビング開胤を選び、®を巧す 

0 r はい J を選び、®を押す 

•最初にち記の画面びダビング 
されます。 

•番組の再生び終わつたあとち、 
設定した時間までダビングを 
続けます。 
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選び^ 


♦ミ央定する 


7ダビングしたい番組の再生を始める 


話 

1 1 畏話 1 

1ド 話 1 

ド 話 1 

1 請 話 1 

1 1 諸 話 1 

1ド 話 1 

1 F 話 || 


トップメニューび表示された場合は 
番組を選び、 [決定] を押す 

好みの番組を再生するには 

① [録画一覧] を押す 

② 番組を選び、 [決定] を押す 

商 ディスクの再生び始ま5ない場合は 

① [►再生] を押す 

② （トップメニューび表示されたら） 
番組を選び、 [決定] を押す 


ダビング時間 


〇 r 時間設赴を選び、©を巧す 


時間設定 ) 


ダビング巧空き容量82:28 


©「入」または「切」を選び、©を押す 

• 「切」にすると、ダビング先の容量びなくなるまで 
ダビングを続けます。 

〇「録画時間」を選び、®を巧す 


時間設定 


録画時間 ] を00 

ダビングホ空定容量82:28 


〇 "時間"または"分"を選び [▲][▼] で設定し、 
^を押す _ 


ビングを実行中に中止/終了するには 

II を3秒上押す 


録画時間の設定は上下ポタン、数字ポタン 


•組!岛 £■ - 

•市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダ 
ビングでをません。 

•高画質や高音質のディスクをダビングしてを、元の画質や音質の 
まま記録することはでさません。 

•テレビ画面に表示される内容をそのまま記録するため、トツプメ 
ニュー画面の操作を記録します。 

•ダビング中、不要なま組などはスキップ (今已 4) で飛び越すこと 
びでさます。 
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基本操作 


ダビング 


VQT3C03 

































番組をダビングずる【っヴま) 


再生中番組の f 呆巧 


HDD に録画した番組を再生中にダビングすることび 
でさます。 

♦再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダ 
ビングび開始されます。 


夕’ビング方向；田亞1今 ■リけ■: Fii の ■ d EiiVi 
•ディスクにダビングするには、 フォー マツトをして 
記録ち式を設定してください。 （"H 26) 


1ダビングしたい番組を再生する 


複数の音声や字幕情報を含んでいる番組の場合： 

• mniEEgiBiMmii [音声切換] を押し 

て記録したい音声を選び、「信号切換」 （"►日 9) で 
字幕情報の設定をする 


サブ 

メを押す 


•表 7 J \ されない場合、もラー度 [ヴブメニュー ] を 
押して < ださい。 


|3 r 再生中番組の保を J を選び、©を押す 


4 r 保を開胤を選び、®を巧す 

点な 

本体 


硬う ;_ビングを実行中に中止するには 

H を3秒上押す 

•中止時の動作(- ^77) 
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ダビング時の動作について 


ダビング実行中、ダビングを中止したときの動作 


番組 A 


ダビング完了 


番組 B 


ダビング完了 


番組。 


EBl 


に1倍速でダビングずるときの動作 


チヤプ ターマークの 保持について 


選び^ 


♦ミ央定する 


例)番組 A - B - C の順にダビングして番組 C の途中で 
中止した場合 


ri 080/60 P 」 の表示がある番組のダビング 
について 


ダビング先のディスクにかかわらず、1倍速ダビング 
になり、プ□グレッシブでは記録でさません。 


3 D 対応の番組のダビングについて 


^1番組 A •目のみダビングされます。 

番組 C はダビングされません。 

き組 A •目と番組 C の途中までびダビングさ 
れます。 

ただし 

• HDD からディスク、またはブルーレイディスク 
から HDD への ダビングで、番組 C びコピー制限 
のある番組 

•番組 C はダビングされず、ダビング元に残ります。 

• HDD から臣姐！ BIWTTOl にダビング 

•HDD に一時的に複製中：番組 A •目 ’C はダビン 

グされません。 

.DVD に高速ダビング中：番組 C はダビングさ 

れません。 

巴亞163ダビング速度に関係なく、番組 C の中止した 
ところまでびディスクに書さ込まれるため、番組 C び 
ダビングされていない場合でもディスク残量は減少し 
ます。 


iu 下の番組のダビングをした場合は、 r 出力ち式」(- >56) 
を r サイドバイサイド」にして再生してください。 

• I 3D I 表示のある番組を ■リ化け ■=!":■ ■: 

tnsnsi BiwTOEni に xp 、 sp 、 lp 、 ep.fr モードでダ 
ビング 

•巨因表示のない番組をダビング 


複数の音声や字幕情報を含んだ番組のダビング 
について 


1倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディ 
スクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複 
製した HDD の番組は消去されます。 

HDD の残量び少ないときは、ダビングできません。 
HDD の不要な番組を消去(- >68) してからダビングし 
て < ださい。 


ダビングすると、チャプターマークの位置び多少ずれ 
る場合びあります。また、最大チャプターマーク数 
(- H 目 7) を超えると、超えた分は保持されません。 


HDD に録画した番組をダビングする場合、音声や字幕 
情報はじ(下のよラになります。 


(高速、 HG 、 HX 、 HE 、 H し HM 、 HZ モードでダビング時） 
複数の音声や字幕情報を記録でさます。（再生時に切 
り換え可能） 

( XP 、 SP 丄 P 、 EP 、 FR モードでダビング時） 

つ E1 

複数の音声や字幕情報の記録はでさません。（再生時 
に切り換え不可） 

ダビング前に記録したい音声や字幕の入/切を設定 
して < ださい。 

① ダビングしたい番組を再生し、じ(下の設定をする 

. [音芦切換]を押して記録したい音声を選ぶ 
. 「信号切換」（"►日 9) で字幕の設定をする 

② ダビングする （1 倍速ダビングになります） 

字幕の設定を番組ごとに変更してダビングすること 
はでさません。1番組ずつダビングしてください。 

•瓶!岛 £■ - 

•他の機器でディスクを再生すると音声や字幕を切り換えられな 
いことびあります。 

巧亞1 ■ :丽，掘;!が 1 も1が 1 詳細ダビングの詳細設 
定(与 73) で、信声 • 字幕の記録」を r モード2」にしてディスクに] 
倍速ダビングすると、「信号切換」（今已 9) で設定した内容で記録す 
ることびでをます。（ただし、音声の切り換えや字幕表示の入/切 
はでをなくなります） 
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RAM(AVCREC) 


RW(V) 


■RW(VR) 


■R(VR) 


RAM(VR) 


■R(AVCREC) 


RAM(AVCREC) 


■RW(V) 


音速 


RW(VR) 


R(VR) 


RAM(VR) 


高速 


基本操作 


ダビング 
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ダビング時の動作について(っづま) 


ダビングする番組とディスクによりダビング速度は異なります。 


高速でダビングでをる場合 


ダビング元 


ダビング先 



™w- 


DR モードの番組 
ス九!又一! HD の番組 






iD 



BVD 

(AVCREC 方式） 


/ 

I 

I 

1 



B¥D 

(VR 方式） 





XP、SP、LP、EP、 

FR モードの番組 

(「高速ダビング用録画」を 
「入」にして記録した場合） 




歐の※1 

(ビデオ方式） 


《1デジタル放送の番組はダビングでさ 
ません。 



mo 

(AVCREC 方式） 


雨 

(VR 方式） 




《2 


デジタル放送の番組をダビングする 
場合 

’ DVD からはダビングでさません。 

• BD からは移動のみでさます。 
(ディスクの番組は消去されます。 
ただし巴由！はディスク残量は増え 
ません） 

. ファイナライズ後の巴立3からは移 
動でさません。 


♦高速ダビングでの録画モードは、ダビングする番組と同じです。 

♦ディスク容量を超えてダビングする場合やディスクに記録した機器によっては、1倍速ダビングになります。 












































選び^ 


♦決定する 


ダビング元 


ダビング先 



/• 


™w- 


DR モードの番組 
スカパー HD の番組 


El 李爲 



师ぶ 


HG 、 HX 、 HE、H し 
HM 、 HZ モードの番組 


B 略速卜 


、• 

/• 


mD 

( VR 方式） 

49 

歐の※3 

(ビデオ方式） 





XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 
FR モードの番組 


tl 脂速 W 


" Id 



™w- 


XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 

FR モードの番組 

(「高速ダビング用録圃を 
「切」にして記録した場合） 




面^※4 

(ビデオ方式） 


《3八イビジョン動画 ( AVCHD ) のみ 
ダビングでさます。 


《4デジタル放送の番組はダビングでさ 
ません。 




XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 
FR モードの番組 


才 


時儒 


DV[ 

(ファイナライズ後のディスク） 
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倍速ダビングになる場合) 


高速でダビングでをない場合 （ 


基本操作 


ダビング 
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C AT V (ケ-ブルテレビ)か S 本機に録画ずる 


当社製 CATV デジタル 
セットトップボックス※ 


► 


接続は？ 


か部入力 


し UNK ( TS ) 


録画方法 


直接録画する 


Ir システムを使ってモ約録画する 
LLINK や Ir システムを®わないで乐約録画する 


直接録画ずる 

し LINK を使ってモ約録画ずる 


《 i . LINK 端テからは録画できない機器もあります。接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


接続と設定_ 

外部入力 

♦映像•音声コードで接続する準備編 9) 


i.LINK(TS) 

• i . LINK ケーブルで接続する （"► 準備編 9) 
•初期設定で下の設定をする 
•「 i . LINK 機器モード設赴： 「 TS モード2」 （"H 39) 
「 i.LINK 端テ切蜘 ("H 39) 


DMR-BZT700 


直ち録画ずる 


HTiTn 


1 胃 (EMaSEa ふた内部) を押して 、 CATV 
を接続した端子 (ruj など)を選び 、 CATV 
でチヤンネルを選ぶ 


211( ふた内部) を巧して、録画モード (" M 4) 
を選ぶ 

• i . UNK ( TS ) 入力の場合、録画モードは 「 DR 」 の 
み選べます。 


|3 ふた内部) を押す 


が録画を止めるには 

日131を押す 


mmvam - 

• S 400対応の i . LINK ケーブルをお使いください。 

• i.LINK 機器から予約録画や I 「システムで連動予約をする場合、 
下のことにお気をつけください。 

•他の操作を実行していると、予約録画び開始されない場合びあ 
ります。予約の開始前には本機の電源を切ってください。 

-録画中に本機の操作を行ラと、中断する場合びあります。 

録画中に本機の電源を切らないでください。 

-番組の先頭部分び録画されないとさびあります。 

• CATV からコピー制限のあるま組を録画する場合、「ダビング 
10」の番組でち「1回だけ録画可能」なま組として録画されます。 


•紙!岛 £■ - 

♦外部入力 ( L 1) から録画中、 DR モード iU 外の本機の予約録画び始 
まると、録画は中断します。 

• i . LINK ( TS ) 入力から録画中、本機の予約録画び始まり、複数の番 
組を録画い 46) できない場合は、録画び中断します。 
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基本操作 


I 




Ir システムを®つてモ約録画ずる 

■ 

i 

丄 INK を®つてモ約録画ずる 


>連動予約時 : CEO 
>タイマー予約時： ■か B :! j 


RAM(VR) 


R(VR) I -RWrVR) 


1 CATV 側の設定をする 

•「 U モコン種別」の 「 DVD レコーダー （1 〜3)」 

を本機び動作する番号に合わせてください。 




本機の設定をする 

煩^ 連動予約のとき 

の [ HDD ] を}甲して、 「 HDD 」 を選/ぷ 

② [入力切換] を押して、接続した外部入力 
端子 （ ru 」） を選ぶ 

③ [録画モード] を押して、録画モードを選 

ぶ (- M 4) 

④ 本機の電源を切る 

が タイマー予約のとき 

•本機び予約を受け付けたときに、本体表示 
窓に " ACCEPT " び表示されます。 

•本機の予約一覧に登録されますので、予約 
内容を確認してください。(- >39) 

予約時刻になると、録画び実行されます。 


1 CATV 側でし LINK 設定とモ約の設定をする 


本機の電源を切る 


* 姐!は A - 

•本機には roR 」 で録画されます。 

•本機の予約一覧には登録されません。 

•番組名は最大22文字まで記録します。 

•し LINK ( TS ) 入力から録画中、本機の予約録画び始まり、複数の番 
組を録画(ィ 46) できない場合は、録画び中断します。 


RAM(VR) I -R(VR) I -RWfVR) 


1 CATV 側でモ約設定をする 


2本機の r 時間指定モ約 J でず約する(">38) 

• 「放送種別/チヤンネル」は「外部入力 L 1」に設定 
してください。 


•紙! 岛 £■ - 

•本機のリモコンモード("►準備編 40) は「リモコン1」〜「リモコン 
3」に設定してください。 

• 本機動作中に予約を行ラと正しく登録されない場合びあります。 
•お使いの機器によっては、タイマー予約びでさない場合びあります。 

•連動予約時のみ 

-本機の予約一覧には登録されません。 

•本機の DR モード外の予約録画び始まると、録画は中斬します。 
-ビエラリンク ( HDMI ) を使用している場合、「ビエラ U ンク録画 
待徽（今 138) を r 入」にしてビエラのチャンネルを切り換える 
と、本機のチャンネルち自動的に切り換わるため、予約録画び正 
しく実行されないときびあります。設定を r 切」にして予約して 
ください。 



し LINK や Ir システムを®ねないで 
ホ約録画ずる 


CATV 








































スカパー . f HD 巧旅のチユーナーか S 本機に録画ずる 


スカパー/ HD 巧応チューナー※ 




接続は？ 

LAN 端子 


が録画を止めるには 

を押す 

•複数の番組を録画中のときは、 "LAN" の表示の 
あるチヤンネルを選んでください。 


《外部入力から録画する場合は、 r 直接録画する」 
(- >80) の手順で録画してください。 


接続と設定_ 

LAN 端子 

* ネットワーク接続と設定をする 

(« ►準備編14、準備編 26) 

スカパー./ HD 録画の設定を変更する場合 

(« ►準備編 44) 


ネットワークで接続すると、スカパー./ HD 対応の 
チューナーからの番組をそのままの画質で本機に録画 
することびでさます。 

*スカパー./ HD については、当社ホームページをご覧 
<ださい。 

http :// panasonic . jp / support / bd / network / hd_rec 
た日1日年12月現在） 


■iiiiii 

スカパー HD 対応のチューナーでネットワーク 
設定とホ約の設定をする 

♦本機び録画先になるよラに設定してください。詳し 
くはスカパー./ HD 対応のチューナーの説明書をご覧 
<ださい。 

♦本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確 
認してください。（- >39) 

. r 重複」マークび表示されている場合、録画は実行さ 
れません。 

•接続しているチューナーによって、または視聴制限 
のある番組の場合は、番組名び表示されないことび 
あります。 


スカパー Z HD 録画中は、本体前面の" LAN 録画’’ランプ 
び点なします。 


本体前面 


^ V ^ 

LANMi 


* 朋は A - 

♦スカパー./ HD の番組の録画び正しく実行されない場合びありま 
すので、じ(下のよラにしてください。 

-本機の時刻び間違っている場合は、時刻を合わせてください。 

準備編42「時刻合わせ」） 

-予約登録後、ネットワーク設定をやり直す場合、設定前に登録済 
みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行ってください。 
•スカパー./ HD の2番組は同時に録画することびでさません。 
•スカパー./ HD の番組を録画中は、市販の目□ビデオや AVCHD の 
ディスクを再生する ことは でさません。 

♦予約登録後、本機側で r 持ち出し番組の設定」（^36)、 r 番組名入 
力」い38)、 r マイラべル設赴（ィ 37) の設定びできます。 

ただし、チューナー側で予約を修正すると、本機側の予約を取り 
消し、再登録するため、本機側で設定した内容は無効になります。 
♦録画中のスカパー./ HD の番組を、本機で r 予約実行切」にすると、 
再び r 予約実行入」にすることはでさません。 

♦予約した番組の直前の放送び視聴制限のある番組や r 録画禁止」 
の番組の場合、始めの数秒間、録画されないことびあります。 
♦スカパー./ HD の番組は、録画モードび表示されません。 

♦視聴制限のあるま組は、録画一覧画面(ィ已 1) やダビング画面 
(ィ70、73)などで表示されない場合びあります。 r 視聴制限一時 
解除」を行ラと、表示されるよラになります。 

• 1；(下の場合、記録したスカパー./ HD の番組は字幕表示の入/切ま 
たは文字スーノ（一の記録びでさません。 

-接続しているチューナーび字幕データまたは文字スーパーの 
出力に対応していない場合 
. 標準画質の番組の場合 
•] 倍速ダビングした場合 
-他社製機器で記録した場合 















ビデオカメラか s ダビングずる 


選び-を ♦ 決定する 々 


当社製デジタル 
八イビジョンビデオカメラ 



八イビジョン動画 
( AVCHD ) 



接続は？ 

USB 端子 

または 

SD 力ード•ディスク 


か部入力 

(標準画質になります） 


USB 端子 
または 
SD カード 


ダビング方法 


か部入力 


し LINK 
( DV 入力） 


か部入力 


か部入力 



>対応する機器については、当社ホームページ (">3) をご覧ください。 


接続と設定 


USB 端子 
♦接続する （"H 48) 

SD カード•ディスク 
•挿入する （- H 曰） 

外部入力 

•ビデオと接続する (•► 準備編 19) 
i.LINKCDV 入力） 

• i . LINK ケーブルで接続する （- ► 準備編 9) 

♦初期設定で 下の設定をする 

- 「 DV 入力時の音声設定」：記録する音声の種類を選ぶ (-H 36) 
• n . LINK 機器モード設定」： 「 DV モード」 （- H 39) 

「 i.LINK 端テ切蜘 （"H 39) 
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DMR-BZT700 


か部入力 ( L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 


か部入力 ( L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 


DV おまかせ取込 

接続した機器を再生してダビングずる 


か部入力 ( L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングずる 


MPEG 2 動画を取り込む 


か部入力 ( L 1) 取込 

接続した機器を再生してダビングする 


A イビジョン動画 ( AVCHD ) を取り込む 


基本操作 


他の機器と 


VQT3C03 




























ビデオカメラか s ダビングする(っづき) 


ン動画 (AVCHD) を取り込む 


SD 力ード 


当社製デジタル八イビジョンビデオカメラで撮影した八 
イビジョン動画 (AVCHD) を取り込むことびできます。 
•ディスクは因立！に、 USB 機器または SD カードは 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


に取り込むことびでさます。 

♦当社製デジタル八イビジョンビデオカメラで撮影し 
た1080 /60p(1920 X 1080/60プ□グレッシ 
ブ)記録の番組 （n 日80/目日 P」 の表示びある番組)は 
田压1 にのみ取り込むことびでさます。 


US 目機器を接続する （- H 48) またはディスク、 SD 
カードを入れると、下記画面び表示されます。（表示 
される項目は記録内容によって異なります） 

例 )!! S3 USB 機器 

写真 

I 撮影ビデオ I 


ディスクの場合： 

•ち記の手順 3 に進みます。 

USB 機器または SD カードの場合： 

① 「撮影ビデオ」を選び、 [決定] を押す 

② 「AVCHD (八イビジョン画質)を取り込む」を 
選び、 [決定] を押す 

♦ち記の手順 4 に進みます。 



2 ディスクか5取り込む場合： 

r ブルーレイ ( BDVDVDJ を選び、®を巧す 

ESa か5取り这む場合： 

〇 r その他の機能へ J を選び、©を巧す 
〇 rusB 機器 J を選び、®を}甲す 
0 r 撮影ビデオ J を選び、®を巧す 
〇 rAVCHD(A イビジョン画質）を取り込む J 
を選び、®を押す 
•手順4へ 

巨3か5取り込む場合： 

rsD 力ード J を選び、©を押す 

3 「撮影ビデオ ( AVCHD ) を取込 J を選び、 

を巧す 


4 ESa ED か5取り&む場合： 

「 HDD へ取込 J または rBD / DVD へ取込 J を 

選び、®を}甲す 

5タイトルを選び、^を巧す 

•囚び表示されます。操作を繰り返します。 


選択を取り消すには 

タイトルを選び、[青]を押す 


1^6すべてを選んだ あと、® を押す 


7 r ダビング開始 J を選び、©を押す 

•新品など未フオーマツトのディスクに取り込む 
場合は、自動的にフオーマツトをしてから取り 
込みを始めます。 
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選び^ 


♦決定する 


DVD に記録してプレーヤーなどで再生するには 



A イビジョン動画 
^ ( AVCHD ) 


DVD に取込 


HDD に取込 


AVCREC 方式 
巧応機器 


再生でさる 


DVD にダビング 


標準画質 

(XP.SP.LP.EP.fr) 
でダビング 


AVCREC 方式 
胁腑機器 


再生できる 


1 USB 1 SD 力ード 


当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEGS 動 
画をダビングします。 

• USB 機器または SD カードから因亞1 nfMmi 

831531 BIWTmn にダビングでさます。 

•ディスクにダビングするには、フォーマツトをして 
記録ち式を設定してください。 （"H 26) 

1 USB 機器を接続する 
または SD 力ードを入れる 

が USB 機器を接続するには ("H 48) 

2 「撮影ビデオ J を選び、®を巧す 


例) 画 


USB 機器 

写真 

撮影ビデオ 


J rMPEG 2( 標準画質)を取り込む J を選び、 
® を押す 

4頃目を選び、 [►] を押す 

•操作ち法は r 詳細ダビング」（">72)をご覧くだ 
さい。 

下のよラに設定されているかご確認ください。 
-「ダビングち向」： r ダビング元」" >rus 目」 
またはに D 力ード」 




•] つのタイトルに99シーンを超えて記録されている場合99 
シーンごとに分けて取り込みます。 

>当社製デジタル八イビジョンビデオカメラで撮影した場合、日付 
単位でタイトルとして表示されます。ただし、撮影状態によって 
は、同じ曰に撮影されたシーンでも、別々のタイトル（日付に「-1」、 
「-2」などを表示)となる場合びあります。詳しくは、撮影した機器 
の取扱説明書をご覧ください。 

>撮影した機器によっては、取り込み後に撮影日時び表示されない 
場合びあります。 


|5 r ダビング開始 J を選び、®を押す 
|6「はい J を選び、®を押す 


•細岛 £■ - 

•ダビングすると、撮影した日付単位で]ま組になります。 

• USB 機器や SD カードにある MPEG 2 動画をそのまま本機で再 
生することはでさません。 

•ダビング中は、録画や再生はでさません。 

• 目 D - RE 、 BD - R には直接ダビングできません。いったん HDD にダ 
ビングしてから、ディスクにダビングしてください。 
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■RW(VR) 


R(VR) 


RAM(VR) 


MPEG2 動画を取り込む(ダビング) 


基本操作 


他の機器と 


VQT3C03 









































ビデオカメラか s ダビングする(っづき) 


接続した機器を再生してダビングずる ■外部入力 ( L 1) 取込 


I I I || . .. ■ III " || 


nriTii 


1 の朋蝴 (I 


DMR-BZT700 


ふた内部)を押して、か部機 


おを接続した端子 ( L 1、 DV ) を選ぶ 


2 li (ふた内部)を巧して、録画モード(•►斗斗) 
を選ぶ 

•rDRjrHGjrHxjrHEjmurHMjrHzjrFRj 

は選べません。 

3 接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 
場面で、|^(ふた内部)を巧す 


が録画を一時停止するには 

を押す 

•もう一度押すと、録画を再開します。 


煩=録画を止めるには 

を押す 



RAM(VR) 



RW(VR) 


■RW(V) 


•外部入力 （ LI ) 端子に接続したとさのみ 


|1もを巧ず 


\2 r その他の機能へ J を選び、®を巧す 


|3 r ぴったり録画 J を選び、®を巧す 

|4「ディスクに録刚を選び、®を押す 

15 "時邸’または"分"を選び、録画時問を 
設定する 

0接続した機器で再生を始め、 
r 録画開始 J を選び、®を押す 

• FR モードで録画します。 


録画の残り時間を確認するには 


画面表示 



を押す 


煩=録画を一時停止するには 

を押す 

•もう一度押すと、録画を再開します。 


煩=録画を止めるには 
[ _3 pr ; J を押す 
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選び^ 


♦ミ央定する 


、 i.UNK(DV 入力 ) 



m . LINKCDV 入力 / TS ) 端テに接続したとさのみ 

1接続した機器の電源を入れ、機器側で 
ダビング開始点を探し、一時停止しておく 


DV おまかせ取込 
DV 機器からの取込を行いますか？ 


HDD へ取込 IBD / DVD へ取込〕キャンセル 


2 「 HDD へ取込 J または rBD / DVD へ取込 J を 
選び、®を巧す 


(ふた内部) を押して、録画モード (《 M 4) 
を選ぶ 

• rDR 」「 HG 」「 HX 」「 HE 」「 HU 「 HM 」「 HZ 」 rFR 」 
は選べません。 


|4 r 録画開胤を涅び、®を巧ず 


録画を止めるには 


naiaj を押す 


•姐!は a - 

• 曰付や時刻情報は記録されません。 

• D V機器のモデ j レ名は、正しく表示されない場合びあります。 


•瓶!岛 £■ - 

• i.LINKCDV 入力 /TS) 経由で、接続した機器から本機を操作する 
ことはでさません。 

•し LINKCDV 入力/ TS) 経由で本機に接続できる DV 機器は、1台の 
みです。 

• DV 機器によっては、映像や音声び正しくダビングされない場合 
びあります。 

•「外部入力（1_1)取込」中または DV 入力からダビング中は 
-予約録画び始まると、ダビングを中断します。 

-追っかけ再生、同時録画再生、放送/入力切換はでさません。 

•ea 記録や編集を約30回行ラと、そのディスクは記録できなくな 
る場合びあります。 

•田の！田™!「外部入力 （L1) 取込」または rov おまかせ取込」後 
にファイナライズ(斗 129) を行うと、自動的に約己分ごとのチャ 
プターを作成します。 

•片面2層の ESa は、外部入力 (L 1 ) 取込や DV おまかせ取込はで 
さません。 


R7 


■RW(V) 


-RWfVR) 


R(VR) 


RAM(VR) 


DV おまかせ取込 


基本操作 


他の機器と 


VQT3C03 































レコーダー•ビデオデッキ•ビエラか s ダビングする 


接続は？ 

し UNK ( TS ) 

か部入力 

し UNK ( TS ) 

外部入力 


ダビング方法 


LAN 端子 


し UNK ( TS ) 


か部入力 


PZR 900 シ U —ズの場合、 i.UNK(TS) または外部入力を使ってダビングしてください。 
i.UNK(TS)、LAN 端子でダビングするかは機器によって異なります。 


ビデオデッキ 
HDD ビデオ レコーダー 

^_ J 


ブル■レイディスクレコ-ダ- 
DVD レコーダー 


^ N 


HDD 内蔵ビエラ※1 

HDD 内蔵 CATV デジタル 
セットトップボックス※2 


接続と設定 


し LINK ( TS ) 

• i.LINK ケーブルで接続する （"> 準備編 9) 

• n.LINK 機器モード設定」を設定する （"H 39) 

• HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスと接続： 「TS モード2」 

(当社製 CATV デジタルセットトップボックスの中には、 「TS モード1」に設定する機器もあります。 
詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください） 

•それ外と接続： 「TS モード1」 

•EE 面旦面 a n.LINK 端テ切蜘 （"H 39) 

•接続機器側の i.UNK(TS) の設定をする 

外部入力 

•ビデオと接続する ("►準備編 19) 

LAN 端子 

•ネットワーク接続と設定をする （"►準備編14、準備編 26) 

お部屋ジャンプ U ンク （DLNA) の設定を変更する場合 準備編 44) 


か部入力を使ってダビングする 


し LINK ( TS ) ダビング 


ネットワークを使ってダビングずる 


か部入力を使ってダビングする 


D - VHS などか S 本機へダビングする 


か部入力を使ってダビングする 


し LINK ( TS ) ダビング 


12 
※※ 











































選び^ 


♦決定する 


HDD に録画モード 「DR」 で録画したき組を、八イビ 
ジョン画質のままダビングすることや、接続した機器 
から HDD へダビングすることびできます。 

•本機は、 i.UNK(TS) に対応した当社製のブルーレイ 
ディスクレコーダー、 DVD レコーダー、 D-VHS ビデ 
才カセットレコーダー、 HDD ビデオレコーダー、 
HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスと 
の動作のみ保証しています。 （2 日1日年12月現在） 


•姐!は a - 

• S 400対応の i.LINK ケーブルをお使いください。 

♦本機から i.LINK 対応機器の再生などの操作はでさません。 

•し LINK(TS) 経由で本機に接続できる i.UNK(TS) 機器は、]台の 
みです。 


レコーダーなどか5本機へタビングする 


ダビングできる当社製機器： 

ブルー レイディスク レコーダー 
DVD レコーダー 
HDD 内蔵 CATV デジタルセツト 
トップボックスなど 


本機 


接続機器 


本機か5レコーダーなどへダビングする 


i . LINK ( TS ) ダビング 


•因亞1 の DR モードの番組の 
みダビングでさます。 


本機 


接続機器 


|1 接続したし LINK ( TS ) 機器の電源を入れる 

2 r 開胤を選び、®を巧す 

•ダビング元になる側で操作します。 


し LINK ( TS ) 機器の接続 

i 丄 INK ( TS ) 機器び接続されました。 
i 丄 INK ( TS ) 機器へのダビングを行いますか？ 


C 


開始 


〕 


キャンセル 


下記操作で開始することわでさます。 

① [スタート] を押す 

② 「その他の機能へ」を選び、 [ 決定]を押す 

③ ri.UNK(TS) ダビング」を選び、[決定]を押す 


ダビング方法など、詳しくは拓続した機器の 
説明書をご覧ください。 

♦接続した機器の電源を入れてから本機の電源を入れ 
て < ださい。 

♦録画モードは 「DR」 でダビングします。 

♦本機の予約録画び始まり、複数の番組を録画(- >46) 
でさない場合は、ダビングは中止されます。 


3 番組を選び、 A を押す 

•囚び表示されます。操作を繰り返します。 

選択を取り消すには 

タイトルを選び、[青]を押す 


すべてを選んだあと、®を巧す 

r ダビング開始 J を選び、®を巧す 

•ダビングは、1倍速になります。 


•瓶 ■ 岛 £■ - 

• 圧珍の表示びある番組は iU 下のよラになります。 

-ダビングすると、 HDD から消去されます。 

. ダビングを中止すると、中止した位置までの内容は HDD から消 
まされます。 

• 应珍〜医珍の表示びある番組は iU 下のよラになります。 

-ダビング先では「1回だけ録画可能」のま組になります。 

. ダビングを中止してちダビングでさる残り回数は減ります。 

• 接続した機器び、録画や再生中や確認画面び表示されているとさ 
はダビングでをない場合びあります。 
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し LINK ( TS ) をつてダビングする 


基本操作 


他の機器と 


VQT3C03 






















































レコーダー•ビデオデッキ•ビエラか s ダビングずる(っづま) 


D - VHS などか5本機へダビングする 


が部入力を®つてダビングする 


•因亞1 にダビングでさます。 

ダビングできる機器： 

D-VHS ビデオ 

HDD ビデオレコーダー など 


本機 


接続機器 


HTTO ■:!化け 


RAMfVR) 


■3 け wai Bi ; 画 


-RW(VR) 


■ぶ删 


• CEa にダビングする場合： 

「接続した機器を再生してダビングする」(- >86) 

•ディスクにダビングする場合： 

r 外部入力 （L1) 取込」 （《>86) 



DMR-BZT700 


ふた内部) を押して、 


。丄 INK ( TS ) J を選ぶ 


2接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 
場面で、 (ふた内部) を押す 


^ダビングを実行中に中止するには 

を押す 

•接続した機器の再生わ停止してください。 


ネットワークを®つてダビングずる 


HTiTil 

HDD 内蔵のビエラや当社製 CATV デジタルセット 
トップボックスとネットワーク接続すると、ビエラや 
セットトップボックスの HDD に録画した番組を本機 
の HDD にダビングすることびでさます。 

•ネットワークを使ってダビングできる機器について 
は、当社ホームぺージ (">3) をご覧ください。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(« ►準備編14、準備編 26) 

お部屋ジャンプ U ンク （DLNA) の設定を変更する場合 

(« ►準備編 44) 


ダビングの操作方法は接続した機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


mmwam - 

•コピー制限のある番組はダビングでさません。 

♦本機の予約録画び始まり、複数の番組を録画(今 46) でさない場 
合は、ダビングは中止されます。 



























写真を再生ずる 


基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 


lilijil ■リ化け ■: Fil の ■ 口 BZiVl jcTSl iliH=l 

+ R、+R D し +RW 

♦ED ESa 写真を記録した CD - R 、 CD - RW や当社製デ 
ジタルカメラなどの USB 機器び再生できます。 

•本機では、フル HD 対応の 3 D テレビと HDMI ケーブ 
ルで接続している場合、 3 D 対応のデジタルカメラで 
撮影した写真 ( MPO ) の 3 D 再生をお楽しみいただけ 
ます。 


ディスク、 SD 力ー ドを入れるまたは USB 機器を接 
続 ("H 48) すると、下記画面び表示されます。（表示 
される項目は記録内容によって異なります） 

例)四 


SD 力ード 

mm 


撮誇ビデオ 
音楽 

持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたんお送 


〕 


r 写真」を選び、 [決定] を押す 
•下記の手順 3 に進みます。 


1 


% 


を巧す 


CEa 手順3へ 


■三，":"■かむ,■が i ， の ■ Q E ? r?l B?n + R、+R DL、+RW 

r ブルーレイ ( BDVDVDJ を選び、齊を押す 




rsD カード J を選び、®を巧す 

〇「その他の機能へ J を選び、®を巧す 
〇 rusB 機器 J を選び、趣を巧す 
0 r 写真 J を選び、©を巧す 

|3 r 写真を見る J を選び、®を巧す 


4 イベント（曰付またはフオルダ)を選び、 
趣を押す 

例)匹回 

ラベル 

•国の付いたラベル:アルバム 
• イベントをお好みでアルノ くムに入れておくと、 
さらに写真を探しやすくなります。(- >93) 
• 两 ラベル： 

取り込んだ 3 D 写真 ( MPO ) び自動で分類され 
ています。 3 D 再生する場合はこのラベルから 
選んでください。（他のラベルからは 2 D 再生に 
なります） 


旦直一を国 Hnn 


すべ了 ■子供の成長 

:国 旅巧 ■: 趣な a ペット 


T 1 

1 .1 1 

12010 年 1 ち 2 日 

42 枚 


2CM0 年 2 月 2 斗曰 

…弧 

■ 1— 

三 

[2010 年 3 月 3 日 

日 8 枚 

「 


120 "10 年 4 月 6 曰 77 枚 



j 2010 年己月 24 曰 

48 枚 


mni 

J 2010 年 6 月 26 曰 

120 枚 


■■カレンダー15前ぺージ 
ソ♦戻る青複数選択 田書ま化し 


I □かぺージぺージ0001/0002 
■写真の整理田スライドシヨー 


イベント 

• HDD に取り込まれた写真 (《>94) は、撮影日ご 
とにイベントとして管理されます。 


1^5写真を 選び、® を押す 


煩=再生を止めるには 


を押す 


•止めた写真の位置を一時的に記憶します。 

前後の写真を見るには 
[◄][►] を押す 

写真の情報を表示するには 

を押す 

をスライドショーを見るには 

IMl を押す 


• 細岛 £■ - 

• 写真の横縦比によっては、上下左ちに黒帯（グレー帯)び表示され 
る場合びあります。 

• HDD 外のメディアの写真は、フオルダごとに表示します。 
「¥...¥」はフオルダの階層を表します。 


の表示になっている写真は、本機では再生でさません。 


他の機器と写真/音楽 

















































写真を再をする(っっち) 


写真再生のいろいろな機能 


写真一覧表示中または写真再生中に操作します。 

1 サブ 

メ s — を巧す 

•表示されない場合、もラー度 [ヴプメニュー ] を 
押して < ださい。 

2頃目を選び、©を巧す 


写真一覧表示中 


スライド 写真を連続して再生することびでさ 

シヨー ます。 

「スライドショー開始」を選び、 

じ夫冠を巧す 


例) 


スライド シヨー 

スライドショー開始 


表示間隔 

普通 

表示効果 

フエード 

リピート再生 

切 

巨 GM シャッフル 

切 

BGM 1 

己 GM なし 

ム厂 ;滿 

戻る 


開始前に、スライドショーの内容を 
設定できます。（"> ち記） 

スライドショーを終了するには 
[戻る] を押す 


スライド表示間隔 

ショー 画素数び大さい写真は、設定を変更し 

(つづさ） てわ、短くならない場合びあります。 

表示効果 

写真の表示ち法を設定します。 

•r フェード」 r ランダム」「モーション」 
「ウェーブ」び選べます。 

(3D 写真再生時を除 <) 

U ピート再生 

再生を繰り返します。 

BGM シャツフル 

目 GM を順不同に再生します。 

(3D 写真再生時を除 <) 

BGM 

スライドショー再生中、 HDD 内の音楽 
のみ目 GM として流すことびでさます。 
(3D 写真再生時を除 <) 



あらかじめ内蔵 


プレイリスト 

(-> 102 ) 


カレンダー カレンダー表示に切り換えます。撮影 
田立] した月からイベントを探すことびで 

さます。 


写真再生中 


スライドシヨー 
開始 

スライドショーを開始します。 

画面モード切換 

画面モードを切り換えます。 

(- >23) 

• 3D 写真再生時は効果びありません。 

画面ホ术 

再生中の写真の情報を表示します。 

ち90°回転 
左90°回転 

写真を回転します。 

画面表71^の 

3D 写真再生中の画面表示などの 

飛び出し量 

飛び出し量を変更することびで 
さます。 





















































写真の整理をする 

ISlijil ■リけ MZfiVlM jcTSl 

1瓜を巧す 


基本操作 


選び^ 


み伞 


決定する‘ 



\ 


田亞！手順3へ 


■ :!":け MZfiVlM 

r ブルーレイ ( BDVDVDJ を選び、@を押す 
rsD 力ード J を選び、©を巧す 


3 r 写真を見る J を選び、®を巧す 


5 


写真を選び、を巧す 


0 頃目を選び、 @ を巧す (《> ち記へ） 

例)田压 1 「すべて」表示時 


スライド シヨー 
カレンダー 
写真書き出し 


写真の整理 


写真消去 
写真印刷 


写真の壁理 


アルパムに入れる 


イベント名編集 


ム厂み 

♦以〇房 


イベント単位で管理する場ち： 

サブ 

イベントを選び、^を押す ("►手順目へ） 

写真単位で管理する場合： 

イベントを選び、©を押す 

•「イベントをまとめる」ときは、[青]を押してイ 
ベントを選択したあと、 [ヴプメニュー] を押し 
て < ださい。 


サブ 


アルバムに 

入れる 

■Ililil 

•「すべて」 
表示時のみ 

イベントまたは写真を既をのアルバ 
ムに登録します。 

登録するアルバムを選び、[決定]を 
巧す 

イベント名 

イベント名を編集します。 

編集 

证 文字入力については ("H 23) 

イベントを 

選択した2つじ(上のイベントを、1つの 

まとめる 

イベントにまとめることびできます。 

nriTii 

r はい」を選び、[決定]を巧す 

•アルバム 
表术時のみ 

アルバム 

選択したイベントや写真をアルバム 

から除外 

から外します。 

nriTii 

「アルバムか 5 除外」を選び、じ夫赶を 

•アルバム 

巧す 

表术時のみ 

アルバム名 

選択中のアルバムのアルバム名を編 

編集 

集します。 

■Ililil 

が で字入力については (-H 23) 

•アルバム 
表术時のみ 

写真消去 

イベントまたは写真を消去します。 

•「すべて」 

r 消去」を選び、[決定]を巧す 

「フォルダ」 

表术時のみ 

プ□テクト 

「プ□テクト設定」または r プ□テクト 

設定/解除 

解除」を選び、じ夫冠を巧す 

|bd-re^H 

•プ□テクト設定すると「盧」び表示 

■け ii の ■ 

されます。 

1四 1 



mmwam - 

• HDD 内のすべての写真を一度に消去する場合は、 r 全写真消去」 

(今13已）を行ってください。 
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VQT3C03 












































写真を取 D 込む/書を出ず 


写真を取り込む 


■ :! 化け ■: Fil の ■ 巧 BziVi BTSl icTil "W:i 

+ R、+R DL、+RW * 


写真かんたん取込 

取り込んだ写真の履歴を HDD に保持しているため、複 
数回取り込むと、新たに追加された写真のみを取り込 
みます。 


ディスクや SD カードを, 
接続 ("H 48) すると、下言 
示される項目は記録さわ 
ります） 

例) 四 

入れるまたは US 目 機器を 
己画面び表示されます。（表 
.ている内容によって異な 

SD 力ード 

① 「写真」を選び、 [決定] 

② 「写真を取り込む」を違 
•ち記の手順 4 に進みま^ 

( 写真 1 

撮影ビデオ 
音楽 

持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたん輯送 

1 を押す 

i び、 [決定] を押す 
す。 

|1もを巧ず 


4 r 取り込み開胤を選び、®を}甲す 



5 取り込み終了後、 rHDD の写真一覧を見る J 
または r テレビ視聴画面へ J を選び、 

趣を押す 


2 ディスクか5取り这む場合： 

r ブルーレイ (BDVDVDJ を選び、@を押す 

巨□か5取り込む場合： 

rsD 力ード J を選び、®を押す 

Esa か5取り&む場合： 

〇 r その他の機能へ J を選び、®を押す 
© rusB 機器 J を選び、@を巧す 
© r 写真 J を選び、@を巧す 
〇 r 写真を取り込む J を選び、@を巧す 
•ち記手順 4 へ 


|3 r 写真かんたん取込 J を遇び、®を巧ず 


■紙町 £■ - 

♦写真の履歴保持は、 「HDD のフオーマツト」（今13已)や r 全写真 
消ま」（ィ13已)を行うと、削除されます。 

•同じ写真を取り込みたい場合や写真単位で取り込みたい場合は、 
「写真一覽から取り込む」（ィ9已)を行ってください。 

•取り込んだ写真は、撮影曰ごとにイベントとして管理されます。 
•イベント名は取り込まれません。 


























イベントまたは写真を選び、^を巧す 
•選んだイベント、写真には囚び表示されます。 
操作を繰り返します。 

例)四 


写真一覧 SD カーじ 


I 



¥...¥100ABCDE 


¥...¥100AB-2 


-決定 

'•戻る 青複数選択 


ページ 0)01/0001 

緑写真の整理黄スライドシヨ- 


5 すべてを選んだあと、^を押す 


1^5すべてを選んだあと、 A を巧す 

6 ディスクに書き出す場合： 

r ブルーレイ ( BDVDVD へ書を出す J を 
選び、©を押す 

回！に書き出す場合： 

rsD 力ードへ書を出す J を選び、®を巧す 
7 r 書を出し開始 J を選び、®を巧す 


0 rHDD へ取り込む J を選び、@を押す 

/「アルバムに入れる J または 

r アルバムに入れない J を選び、©を押す 

• r アルノ くムに入れる」を選んだ場合、取り込み先 
のアルノ くムを選んでください。 

• r アルバムに入れる」を選んだ場合のみイベント 
名を取り込みます。 

|8 r 取り込み開胤を選び、®を巧す 
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基本操作 


選び^ 


♦決定する 


写真一覧か5取り込む 




を押す 


3 r 写真を見る J を選び、®を巧す 


写真を書を出す 


nriTii 

■か B; 口 

Efil 


I 今 ■ か B リ =1■: W の ■ Efil 

日 1:!。;, ■:歷 ■ 囚 03 

固 今 ■: !化口 ■:勵 ■ 


+R、+R DL、+RW ♦1^3 


ディスクか5取り&む場合： 

r ブルーレイ (BDVDVDJ を 選び、 @を押す 

巨3か5取り込む場合： 

rsD カード J を選び、©を押す 

Dsa か5取り这む場合： 

〇「その他の 機能へ J を 選び、® を押す 
〇 rusB 機器 J を 選び、 趣を巧す 
0 r 写真 J を 選び、 風を巧す 


91ぺージ手順1〜3のあと 

[ イベントまたは写真を選び、を押す 

選んだイベント、写真には区(び表示されます。 
操作を繰り返します。 

例)匹回 



写真 一覧圍 

すべて 

1 II 

HDD 

なの成長■が行■趣味 ■! ぺッ 

1 II 12010年1月 2B 42枚 



; 

2010年2月24曰 

105枚 





2010年3月3曰 日8枚 





2010年4月6日 77枚 





2010年己月24曰 48枚 

1 

サブ 
メニュ- 

.•透 

煤 

I t 2010年6月26曰 120枚 

IT： カレンダー g 前ぺージ 犀次ページ ぺージ0001/0002 
青複数選択 ホ書き出し 緑写真の整理黄スライドシヨ 


写真/音楽 


VQT3C03 




























































写真を印刷する 


■ ： li]il ■ リ化け ■: Fil の ■ 口 BziVi lliHsj 

+R、+R DU+RW 


ネットワークに接続されたネット TV 端末仕様(印刷機 
能）に対応したプリンターから写真を印刷することび 
でさます。 


サブ 

ィベントまたは写真を選び、を巧す 

♦複数のィベントまたは写真を印刷するときは、 
[青]を押して選んだあと、[サブメニュー]を 
押して < ださい。 


* ネットワーク接続と設定をする 

(->準備編1日、準備編 26) 

•プ U ンター設定をする （《► 準備編4日) 


1^ r 写真印刷 J を選び、®を巧ず 


ディスク、 SD カードを入れるまたは US 目機器を接 
続 (-H 48) すると、下記画面び表示されます。（表示 
される項目は記録内容によって異なります） 

例) I so 力三ド 

[写真 1 

撮霞ビデオ 
音楽 

持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたん転送 

r 写真」を選び、[決定]を押す 
•下記の手順3に進みます。 


1もを巧ず 

因西!手順3へ 


6 E |] 刷の設定をする 



I 了 rw 刷開始 J を選び、@を巧ず 


2 ■かむけ rmn mzjlvim eh 円 n +r、+r dl、+rw 

r ブルーレイ (BDVDVDJ を選び、 @ を押す 
Efn 

rsD 力ード j を選び、®を巧す 

HHTSl 

〇 r その他の機能へ J を選び、®を押す 
〇 ruSB 機思！を選び、@を巧す 
0 r 写真 J を選び、@を巧す 


|3 r 写真を見る J を還び、®を巧ず 


•啦地！ - 

•予約録画び始まると、印刷は中止されます。ただし、印刷途中の写 
真びある場合は、その写真の印刷を終了してから予約録画を始め 
ます。 
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音楽 CD を再をする/ 

HDD に録音する 

fgil 

1音楽 CD を入れる 

• Gracenote データべースで、タイトル情報を自 
動取得します。 

•本機に内蔵のデータベースにタイトルびない場 
合、ネットワークに接続すると、自動的に取得す 
ることびでさます。 

データベース アクセス中 
POWERED BY 


•• 

gracenote. 


再生中の曲- 
(王^を表示） 




0 コノ A ナサクヤ 



02 

コノ八ナサクヤ 

待*レオン 


03 

ここた*5向こラへ 

伊東レオン 


04 

さよな6お 

待まレオン 


05 

ま風ふかぱ 

访東レオン 






















0<^房る胃写真を表示 @タイトル再取得胃全巧を HDD 窗 


再生中の曲の経過時間/ 
現在の再生位置/演奏時間 

•自動的に再生び始まります。 

別の曲を再生するには 

再生したい曲を選び、 [ 決定 ]を押す 

C ^ CD のタイトル情報を再取得するには 

[緑]を押す 


ム HDD に録音する場合： 

を押す 

J 「録音開胤を選び、®を巧す 


全曲を HDD 録音 


〇 コノ八ナサクヤ 


このアル/ (ムのを巧を HDD へ録音しまず。 
録音中は、録画や再生びでさません。 


I 録音開始 ] I キャンセル] 


本体表示窓に、録音全体の 
進行状況び表示されます。 

(例:録音び約目1%まで終了) 



選び^ 


♦ミ央定する 


•瓶!过 ik - 

タイトルの自動取得について 

•タイ H レび見つからなかつたときは、 r 不明なアルバム」、「不明な 
アーティスト」として表示されます。 

• 情報び似ているために間違つたタイトル情報を取得することび 
あります。 HDD への録音後、タイトルを修正してください。 

( 今 101 ) 

•タイトルび長い場合、曲一覧ではすべて表示でさません。 

録音について 

• CD の全曲を録音します。曲単位で録音はでさません。 

•コピ ー] ント□-ル CD など、 CD 規格外ディスクの再生および録 
音は保証しておりません。 

• CD から HDD へのデジタル録音には、 SCMS (シリアル•コピ ー• 
マネージメント • システム）という制限びあります。著作権保護の 
ため、この制限びある CD から HDD へのデジタル録音はでさま 
せん。 

•お買い上げ時は、 CD 音質の LPCM の録音音質で録音されます。 

録音音質を変更するには ("H 35 r 音楽録音音質」） 

• r 音楽録音音質」の設定にかかわらず、いつたん LPCM で録音され 
ます。 

•「AAC」 の場合、電源 r 切」後に LPCM のデータを音楽圧縮して 
AAC データを作成します。 

• rLPCM」 の場合、 LPCM と AAC の両方のデータを HDD に保を 
し、 SD 力ードに転送するときは、 AAC(XP) で転送します。 

• AAC の音楽圧縮にかかる時間（例:60分の音楽 CD の場合） 

- LPCM/AAC(XP/SP) のとき:約日0分 

•AAC(LP) のとき:約]20分 
• 音楽圧縮前のデータは iU 下のよラに表示されます。 


音楽 

資1~1[ 


圧縮前は i を表示 


00001 


弓[か〕 C 


巧ンでアルバムるを爱んでくださし、。 


さい。 

图ァ臟 
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HDD の曲を SD カードに拓送ずる 


■iiiiii ♦ 回 ] 

1^1 SD 力ードを入れる 
2 r 音勘を選び、趣を押す 


SD 力ード 

写真 


撮該ビデオ 

音楽 _ 

持ち出し番組 

持ち出し番組のかんたん転送 


|3 r 音楽を面送する J を選び、®を押す 


4音楽をメニュー頃目か6選び、®を押す 


アーティスト 


0 アルバム 


タ マイべスト 寻 


巧ユ-ザ-プレイリスト 


&よく聴く巧 


•アーティストごとに分類 
.アルバム名ごとに分類 
•マイべスト woo ) に登録した® 

ユーヴープレイリスト 
’に登録した曲 ("H 02) 
•最近聴いた200曲中、 
再生回数の多い最大3日巧 


が r アーティスト」を選んだ場合 

① アーティストの頭文字を選ぶ 

② アーティスト名を選び、[決定]を押す 

③ アルバムを選ぶ 

r アルバム」を選んだ場合 

のアルバムの頭文字を選ぶ 
②アルバムを選ぶ 

音楽(転送）1アーティスト 
昌 HDD 



计プ戸り V決定をちボタンでア-テイストの頭で字を選んでください。 
メ三^_ 〇り、^〇戻 S 上下ボタンでア-テイストをを選んでください。 


ろを押 T 

6 r 面送開始 J を選び、®を}甲す 

本体表示窓に、転送全体の 
進行状況び表示されます。 

(例:転送び約目1%まで終了） 


* 姐!は A - 

♦本機では、モバイル機器に US 目接続ケーブルで接続して転送す 
ることはでさません。 

•曲単位で転送することはでさません。 

*AAC への音楽圧縮び終了していないアルバムを転送する場合、 
転送時間び通常よりを長くかかります。 

•1 回の転送で99巧を超える場合、複数のプレイリストに分割さ 
れます。 

•同じアルノ（ムなどを転送した場合、転送した回数分重複して、 SD 
力ードに記録します。 

• r マイベスりから転送する場合、 SD 力ードの r マイベスりの曲 
は上書さされます。（巧自体は SD カード内に残ります） 

• SD 力ードに転送した音楽について 

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入をの権利保 
護のために、暗号技術を利用した SDMI (セキュア，デジタル， 
ミュージック•イニシアティブ）に対応しています。 

このため、下記の制限びあります。 

•本機は音楽データを暗号化して SD カードに転送します。 

暗号化された音楽データを別の機器にコピーして使用すること 
はでさません。 

•コピー制御情報び埋め込まれている場合、取り扱えないことび 
あ0ます。 

























































HDD や SD 力ードの音楽を 
再をずる 


選び I 


伞決定する 々 


liliiiil Eil 


SD カードを入れると、下記画面び表示されます。 
(表示される項目は記録内容によって異なります） 


SD 力ード 

写真 

ian -. 撮該ビデオ jHH 

音楽 

——持ち出し番組 
持ち出し番組のかんたん転送 


「音楽」を選び、[決定]を押すと、下記の手順 3 に進 
むことびでさます。 


\ 


を押す 

CE □手順3へ 


四 


rsD カード J を選び、®を押す 
|3 r 音楽を聴く J を選び、®を巧す 


4音楽をメニュー頃目か6選び、@を巧す 


音楽 
8 HDD 


アー テイスト 


[ 0 アルバム 

〔 y マイべ又卜 


ユーヴープレイ U スト 


よく聴く曲 


G 

〔'が全曲ランダム 


己。敵戻 1 


上下ポタンで音楽を探す方法を選んでください。 


■メニュ- 
項目 




アーティスト 


却 


0 アルバム 


[グマイべスト 


S ユ-ザ-プレイリスト . 



S マイべスト -4-^ 

プレイリスト 
全巧 ^ 


|5曲 S 選び、®® J 甲 T 


•アーティストごとに分類 
•アルバム名ごとに分類 
.マイベスト （- M 00) に 
登録した曲 

ユーヴープレイリスト 
に登録した曲 ("M 02) 

最近聴いた2日日巧中、再 
生回数の多い最大3日曲 

全曲をランダムに再生 
HDD の「マイベスりから 
転送された® 

HDD の「マイベス MW 外 
か b 転送されたまとまりご 
とに表示 

全曲 

(記録した順に表示） 


•組1は A - 

•回 ISD オーディオ規格準拠の AAC の曲と、それを含むプレイ U 
ストのみ表示します。 
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音楽再を中のいろいろな操作 

■ Ililil fgil 03 

♦再生中に、じ(下のボタン操作を行ラことびできます。 

[(DiSl 國圖 函 

♦再生中に、下の再生設定を行ラことびできます。 

. 「再生」 （">60) の「リピート」「ランダム」 

•「音声」（•►61) 


お気に入りの®をマイベストに登録 
HTiTn 


巧の一覧画面で登録したい曲を選び 

M を押す 

• 99 曲まで登録でさます。 


写真のスライド シヨー 


音楽再生中に、 g を}甲す 

难 スライドショーを停止するには 
[戻る] を押す 

(音楽を停止したとさち、停止します） 

表示させる写真を選択するには 

本機では、スライドショーで表示させる写真を、あ 
らかじめ HDD に内蔵されているサンプル写真ま 
たは「アルバムに入れる」（- ^93) で登録したアル 
バムからのみ選ぶことびでさます。 

① スライドショー再生中に、[サブメニユ ー] を 
巧す 

② 「写真アルバム選択」を選び、[決定]を巧す 

③ アルバムなどを選び、[決定]を巧す 


写真アルパム選択 

スライドショー再生する写真アルバムを選択してください。 


サンプル写真 


モ供①成長 


旅行 


趣な 


ペット 



HDD の写真で作成した写真アル/ (ムを、音楽の巧再を中に 
スライドショー再生でさまず。 
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アルパム名や曲名などを編集ずる 


選び^ 


♦決定する 


liliiii gfil 

を押す 

田亞！手順 3 へ 


\ 


EH 


I ： 

I rsD 力ード J を選び、@を巧す 
|3 r 音楽を巧く J を選び、©を巧ず 
4 音楽をメニュー頃目か 6 選び、®を押す 



权全曲の消去や除外を行うときは("►手順目へ） 


アルバム、アーティストまたは曲を選ぶ 

を r アーティスト」を選んだ場合 

のアーティストの頭文字を選ぶ 

② アーティスト名を選び、[決定]を押す 

③ アルバムを選ぶ 

•曲を編集するときは、[決定]を押したあ 
と、曲を選ぶ 

c ^ r アルバム」を選んだ場合 

のアルバムの頭文字を選ぶ 
②アルバムを選ぶ 

•曲を編集するときは、[決定]を押したあ 
と、曲を選ぶ 


|〇富を巧ず 


7 頃目を選び、 ® を巧す下記へ:） 

例）に亞1アルバム選択中 


(-► 102 ) 

(-►104) 


I アルバムの全曲消勾 

-アルバムをプレイリスト登録 
アルバムの名前編集 
-アルバムをバックアップ 


HDD の全曲消去 

の 「はい」を選び、 


[決定]を巧す 

カードの全曲消去 

② 「実行」を選び、 

四 

[決定]を巧す 

アルバムの全曲消去 

「消去」を選び、[決定]を 

アーティストの全®消去 

巧す 



マイベストの全曲消去 


プレイリストの全®消去 




曲の消ま 


■ziiiiiEU 


アルバムの名前編集 

① 「名前」または「読み」 

アーティストの名前編集 

を選び、[決定]を押ず 

曲の名前編集 

② 夕字を入力する 

曲のアーティスト名編集 

(-►123) 

iililii 

③ r 確赴を選び、 


[決定]を巧す 

曲の内容確認 

アーティスト名やアル 


ノ くム名、録音音質などの 


確認びでさます。 

マイベストの全®除外 

「除外」を選び、[決定]を 

マイベストか 5 除外 

巧す 

よく聴く®か 5 除外 


よく聴く®の全®除外 


HTiTil 
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ユーザープレイリストを編集ずる 


■Ililil 

あらかじめ準備されている1日個のプレイリストに、 
お好みのアルバムや曲を登録することびでさます。 
プレイリストの名前は変更することびでさます。 

(-►103) 

プレイリストを新たに追加することはできません。 


プレイ IJ ストに®を登録ずる 


1^をがず 

|2 r 音楽を聴く J を選び、©を押す 

3音楽をメニュー頃目か6選び、©を押す 


7登録巧にするプレイリストを選び、 
を巧す 




メニュー 
項目 


4アルバムまたは曲を選ぶ 

が r アーティスト」を選んだ場合 

① アーティストの頭文字を選ぶ 

② アーティスト名を選び、[決定]を押す 

③ アルバムを選ぶ 

•曲を登録するときは、[決定]を押したあ 
と、曲を選ぶ 

r アルバム」を選んだ場合 

のアルバムの頭文字を選ぶ 
②アルバムを選ぶ 

•曲を登録するときは、[決定]を押したあ 
と、曲を選ぶ 


|5 S を巧ず 

0「アルバムをプレイリスト登録 J または 
r 曲をプレイリスト登録 J を選び、©を押す 


* 朋は A - 

♦最大登録曲数 

•プレイリスト：999(]つにつさ) 
•マイべスト：99 
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選び^ 


♦ミ央定する 


|1^を巧ず 


|2 r 音楽を聴く J を選び、®を巧す 

|3 r ユーザープレイリスト J を選び、@を押す 

[ プレイリストの場合： サフ 

プレイリストを選び、^を巧す 


プレイリストの全曲除外「除外」を選び、[決定]を 
プレイリストか5除夕+ 巧す 


プレイリストの名前編集の「名前」または「読み」 

を選び、跌定]を押ず 

② 文字を入力する 
(- H 23) 

③ r 確赴を選び、 
[決定]を巧す 



|5頃目を選び、®を押すち記へ） 
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音楽をバックアップずる 


本機内蔵の HDD は、振動•衝撃•熱などに弱く壊れやす 
い精密機器です。そのため、 HDD 内の録音データは、 
バックアップしておくことをおすすめします。本機は 
DVD-RAM にのみバックアップできます。 

1もを巧ず 


2 r 音楽を聴く J を選び、®を押す下記へ) 


バックアップ 


0「アーティスト」または「アルバム」を選び、 
趣を巧す サブ 

〇アルバムを選び、を巧す 

© 「アルバムをバックアップ」を選び、©を巧す 
© 「開始」を選び、©を巧す 


バックアップデータの復元 

万が一、 HDD び故障してデータび損なわれた場合に 
は、 HDD の修理び完了してから復元を行ってください。 
サブ 

〇 を巧す 

〇 r バックアップか5の復元」を選び、©を巧す 
© 復元したいアルバムを選び、@を巧す 
© 「開始」を選び、©を巧す 


•綱凶 £■ - 

•バックアップする DVD - RAM は、バックアップ専用としてお使い 
ください。 り （ックアップデータは フォーマッ ト外の消去ち法 
びありません。ま組や写真び混在したディスクの場合、バック 
アップデータを消去するために フォーマッ トすると、大切な録画 
番組などち消去されてしまいます） 

•1 回の操作でのバックアップや復元は、1アルバムのみです。複数 
バックアップや復元したいとさは、操作を繰り返してください。 
•バックアップデータは暗号化して記録されます。 

再生したり、他の機器にコピーして利用することはでさません。 
バックアツプした機器でないと、データの復元はでさません。 
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録画した番組をモバイル機器に 
持ち出ず 


携帯電話の対応機種について 

下記モバイルサイトで、お使いの携帯 
電話び対応しているか確認でさます。 

•二次元 バーコー ドを使ラ 


• URL を直接入力する 
http://p-nnp.jp/pnn/nn 1 /diga_nn_c.cgi 




選び^ 


♦ミ央定する 


モバイル機器(携帯電話など）に転送するには、 HDD に 
録画した番組から持ち出し番組を作成する必要びあり 
ます。 

持ち出し番組を再生できる機器については、当社ホー 
ムページ (">3) をご覧ください。 


持ち出し番組について 

♦通常の番組の「番組消去」「部分消去」「番組結合」「番 
組分割」を行ラと、持ち出し番組は消去されます。 
(ダウン□ー ドした番組は番組消去してち、持ち出し 
番組は消去されません） 

♦通常の番組の r 番組名編集」を行ラと、持ち出し番組 
も同じよラに編集されます。（ダウン□ー ドした番組 
を除 <) 

♦本機では、持ち出し番組の再生•編集はでさません。 


持ち出し方法について 

モバイル機器に持ち出し番組を転送するには au 下の 
方法びあります。持ち出しする方法に合わせて持ち出 
し番組を作成する必要びあります。 

• SD/US 巨経由 

SD カードを本機に挿入して転送する場合や US 目接 
続ケーブルを接続して転送する場合 
•ネットワーク経由 

DLNA 対応のモバイル機器にネットワークを経由し 
て転送する場合 


持ち出し番組の画質について 

SD/USB 経由で持ち出す場合、本機では持ち出し番組 
の記録画質を選ぶことびでさます。「高画質 (VGA)」 に 
設定すると、「ワンセグ画質 (QVGA)」 より高画質で作 
成します。 （ ^と表示)ただし、 r 高画質 (VGA)」 に対 
応したモバイル機器でしか再生でさません。 

• r 持ち出し番組の VGA 画質」 （-M 3日) で記録する画 
質 （1 .日 Mbps/1.0 Mbps) を変更でさます。 

•ネットワーク経由で持ち出す場合の画質は r 高画質 
(VGA)J(1.5 Mbps) となり、変更でさません。 

(M と表示） 


多重音芦の記録について 

多重音声の番組から持ち出し番組を作成する場合 au 
下のよラになります。 

•マルチ音芦の番組 
-録画した番組から作成するとさ： 

「信号切換」の「音声」 （"►日 9) で設定した音声1つ 
•通常の番組の録画と同時に作成するとさ： 

マルチ音声、サラウンド音声では放送されていません 
•二重音声の番組 
-録画した番組から作成するとさ： 

ステレオ音声 

•通常の番組の録画と同時に作成するとさ： 

両方の音声 
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録画した番組をモバイル機器に持ち出ずロゴき) 


持ち出し番組を作がずる 


番組の予約録画時に作成する 

I 持ち出し番組の設定 1 CEia 

番組の予約時に、持ち出し番組を作成するよラに設定 
しておくことびでさます。 

番組予約 (">28 手順曰)、 詳細設定 (" K 3 目手順 1 )、 
または時間指定予約(">38 手順 3) 画面で 
〇「持ち出し番組の設定」を選び、@を巧す 
e 「持ち出し番組の作成」を選び、「する」に設定する 
0「持ち出し方法」を選び、設定する 

•r ネットワーク経由」を選んだ場合、 手順© へ 
〇「持ち出し番組の画質」を選び、設定する 
© 「かんたん転送の登録」を選び、設定する 

• 「する」に設定しておくと、 r かんたん転送」(->107) 
で自動的に転送することびできます。 


mmvam - 

•地上デジタル放送を r ワンセグ画質 (QVGA)」 で作成する場合、通 
常の番組の録画と同時に作成します。 

• LU 下の場合、電源「切」時に録画した番組から変換して作成します。 
-「高画質 （VGA)」 で作成するとき 
-目 S’CS デジタル放送、外部入力から作成するとさ 
-スカパー./ HD のま組から作成するとさ 
-地上デジタル放送録画時に、ワンセグ放送び行われていないとさ 
-地上デジタ>1レ放送の連続録画時間び8時間を超えるとをの超え 
た分 

♦ワンセグ放送び地上デジタル放送と放送内容び異なる場合や開 
始時刻/終了時刻びずれる場合、正しく作成されないことびあり 
ます。 r 録画した番組から作成する」 （イち記) で作り直すことをお 
すすめします。 

♦複数の音声や字幕を含む番組から作成する場合、 r 信号設定」 
(今 37) で記録したい音声や字幕を選んでください。 


録画した番組か5作成する 

I 持ち出し番組の作成 I ^S3S^ 

HDD の録画一覧にある番組から持ち出し番組用に変 
換して作成します。 

作成には番組の再生とほぼ同じ時間びかかります。 



e 作成する番組を選び、^を巧す 

〇「持ち出し番組の作成」を選び、®を巧す 
〇「持ち出し方法」を選び、設定する 

•r ネットワーク経由」を選んだ場合、 手順© へ 

© 「持ち出し番組の画質」を選び、設定する 
© 「かんたん転送の登録」を選び、設定する 

• 「する」に設定しておくと、 r かんたん転送」 （"H 07) 
で自動的に転送することびできます。 

〇 「開始方法」を選び、設定する 

•すぐに： 

下記手順©の設定後すぐに、作成を開始します。 
作成中は録画や再生はでさません。予約録画ち実 
行されません。 

•電源[切]後： 

電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定び 
されていない時間帯に作成を行います。作成中に 
電源を入れると、作成を中止し、次に電源を切る 
と、作成をやり直します。 

© 「作成する」を選び、@を巧す 

© 「すぐに」作成を開始する場合： 

「開始」を選び、@を巧す 

作成を実行中に中止するには 
[戻る] を3秒上押す 

「電源[切]後」作成を開始する場合： 

趣を巧す 

作成の設定内容を変更•取り消しするには 

手順©のあと、 r 設定変更」または「作成取消」を 
選び、 [決定] を押す 
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基本操作 



が作成び終了しているか確認するには 


HDD 


也上 D 004 

現代 

也上 D 102 

映画 「 K 吕 J 

也上 D 015 

夕ちニユース 

也上 D 004 

サツ カー 


ドラマスペシャル 


持ち出し番組一覧 ("H 08) で r 作成待ち」び表示 
されている場合、作成は終了していません。 



ットワーク経由で持ち出す(転送) 


ネットワーク経由で DLNA 対応のモバイル機器に転 
送する場合は au 下の設定を行つてください。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(- ► 準備編14、準備編 26) 

お部屋ジャンプ U ンク （DLNA) の設定を変更する場合 

(- ► 準備編 44) 

転送操作はモバイル機器側で行います。操作方法は、モ 
バイル機器の取扱説明書をご覧ください。 


SD / US 己経由で持ち出ず(輯送) 


かんたん乾送 


r かんたん転送」の登録びされた番組をすべて転送しま 
す。（最大99番組まで転送可能） 

登録されている番組は、持ち出し番組一覧 ("H 08) で 
確認することびでさます。 

•登録は、予約時 ("H0 目)、作成時 ("H0 目)、作成後 
(-H 08) に行うことびできます。 


〇 SD カードを入れるまたは USB 機器(携帯電話な 
ど）を接続する 

硬 USB 機器を接続するには ("H 48) 


•姐!は a - 

•ダウン□ー ドした番組の場合： 

-コピー制限びある番組は、ダビングの残り可能回数は]回減り 
ます。 

- iU 下の設定はでさません。 

-「持ち出しち法」の r ネットワーク経由」 

-「かんたん転送の登録」の「する」 

-「開始ち法」の r 電源[切]後」 

•ネットワークに接続した状態で作成してください。 

• 視聴制限のあるま組は、 r かんたん転送の登録」を「する」に設定す 
ることはでさません。 

•ダビングでさない番組の場合、持ち出し番組は作成でさません。 

• HDD の残量び少ない場合や、 HDD の番組数びいっぱいの場合、 
持ち出し番組は作成でさません。 

• 持ち出し番組は iU 下の設定に従い作成されます。 

-二重音声： r こ重放送音声記録」（今1 36) 

-マルチ音声： r 信号切換」の r 音声」（ィ已 9) 

-チャプター：作成元になる番組のチャプター情報 
-字幕 ： r 信号切換」の r 字割（ィ已 9) 

(r 電源[切]後」作成する場合、電源「切」時の「信号切換」の設定 
に従い作成されます） 


例)四 


SD 力ード 

写真 

撮該ビデオ 
音楽 

持ち出し番組 

し 持ち出し番組のかんたん車 5 送」 


0「持ち出し番組のかんたん転送」を選び、を巧す 


便 

利 

機 

能 
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録画した番組をモバイル機器に持ち出ずロゴき) 


SD / US 己経由で持ち出ず(拓送)(つづき) 


持ち出し番組の確認と編集 


持ち出し番組一覧か5乾送する 


〇 SD カードを入れるまたは USB 機器(携帯電話な 
ど）を接続する 

C ^ USB 機器を接続するには ("H 48) 


「持ち出し番組一覧から転送する」 （《► 左記) 
手順©のあと 

〇番組を選び、を巧す 

© 項目を選び、@を巧す（"►下記へ） 


例)四 


SD 力ード 

写真 

撮該ビデオ 
音楽 


持ち出し番組 


持ち出し番組のかんたん転送 


e 「持ち出し番組」を選び、@を巧す 
〇「持ち出し番組を転送する」を選び、©を押す 
〇番組を選び、 g を巧す 



ます。 


SD / USB へ転送 

SD カードまたは US 目機器へ 
番組を転送します。 

("►左記手順©へ） 

番組消ま 

番組を消去します。 

内容確認 

番組の情報を確認します。 

かんたん転送の 
設定 

「かんたん転送」 （"H 07) の登 
録をします。 

び表示されます） 

かんたん転送の 
解除 

「かんたん転送」 （"H 07) の登 
録を解除します。 

視聴制限一時 
解除 

「 HDD 番組の視聴制限」 

("H 3日) で設定された視聴制 
限を一時的に解除します。画面 
の指示に従って暗証番号を入力 
してください。 


選択を取り消すには 

番組を選び、 [青] を押す 


© すべてを選んだあと、@を巧す 
© 「転送を開始する」を選び、@を巧す 


108 


VQT3C03 

































基本操作 



転送(ダビング)の残り可能回数について 

デジタル放送には、著作権を保護するためにコピー制 
御信号び加えられているため、転送(ダビング)できる 
回数に限りびあります。 

♦通常の番組をダビングした場合や持ち出し番組を転 
送した場合には、ダビングの残り可能回数は1回減り 
ます。 

•圧珍表示のある番組をダビング(転送)すると、通常 
の番組•持ち出し番組は HDD から消去されます。 



転送した番組を確認•消去する 


〇 SD カードを入れるまたは USB 機器(携帯電話な 
ど）を接続する 

西 USB 機器を接続するには ("H 48) 

0「持ち出し番組」を選び、^を巧す 
0「持ち出し番組を確認する」を選び、©を巧す 
〇番組を選ぶ 


例)四 


持ち出し番組一覧 


I巧量日日 3 Mb ] CitUIDE 


9/ 6化） 


9/ (日） 



9/日(月） 



9/が义） 



9/10 (水） 




現代 

映画「の」 
夕方ニュース 


ドラマスペシャル 

開始時刻14:00録画時間0:30 (67MB) 


[緑] を押すと、選択中の番組の画像を 
確認でさます。 


等-。感 


イ/001 


b 戻る青複数還が 


き瓶肖去 


を番組の内容を確認するには 

① [サブメニュ ー ] を押す 

② 「内容確認」を選び、 [決定] を押す 


が持ち出し番組を消去するには 

① [黄] を押す 

② 「消去」を選び、 [決定] を押す 


•組!岛 £■ - 

•転送した番組の r かんたん転送」の登録は解除されます。 
♦選択した番組の容量合計は、管理情報び含まれるなどの理由で、 
転送する持ち出し番組の合計より少し大さくなります。 

• 転送中は ■tu 下のよラになります。 

-通常の番組の再生はでさません。 

-録画先び旧 D」 の予約録画び始まると、 HDD に代替録画されます。 
• ディスクに予約録画中は、転送でさません。 

• 録画中に転送を行ラと、通常より時間びかかります。 

•転送した番組は、再生停止位置(ィ己4「続き再生メモリー機能」） 
とチヤプターマーク（ィ 66) を通常の番組から弓Iさ継ぎます。 

-ダウン□ー ドしたま組では再生停止位置は引さ継ぎません。 

-作成したチヤプターマークは引さ継びれない場合びあります。 

-位置は多少ずれる場合びあります。 

•通常の番組びプ□テクト設定(イ已 2) されている「1回だけ録画可 
旨引の持ち出し番組は、転送でさません。 


mmwam - 

• 残量表示は、持ち出し番組を最適に記録でさる残量を表示するた 
め、実際より少なく表示されます。 

•本機外で記録された持ち出し番組は、消去でさない場合びあり 


ます。 

• ネットワーク経由で転送した番組の確認•消去は本機ではでさま 
せん。 


便 

利 

機 

能 
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ドアホンやセンサーカメラか s 録画された映像を再生ずる 


■Ililil 

ドアホンやセンサーカメラを接続して設定すると、呼 
び出しや検知びあったときに、映像を自動で HDD に録 
画します。 

• H.264 対応のセンサーカメラからの場合は動画(音 
声付さ）を、 H. 2目4非対応のセンサーカメラやドアホ 
ンからの場合はコマ送りの画像(連続静止画)を記録 
することびでさます。 

♦本機とドアホンやセンサーカメラを接続する 

(•►準備編 1 日） 

• ドアホンやセンサーカメラの設定をする 

(•►準備編 46) 

•綱岛 £■ - 

• ドアホン録画び実行された場合のみ、録画終了後に‘‘ Of び点 
滅します。 

• ドアホン映像に新着の映像びある場合、本機の電源を入れると、 
確認画面び表示されます。 

• ドアホン•センサーカメラ映像の録画は、下の制約びあります 
ので、ご理解いただいた上で、ご利用ください。 

- iU 下の場合、映像は録画されません。 

- 3番組同時録画中(通知のみ記録） 

- 2番組同時録画とダビングの同時実行中(通知のみ記録） 

- HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ モードで録画とダビングの同時実 
行中(通知のみ記録） 

-スカパー./ HD の番組を録画中(通知のみ記録） 

-オンエアーダウン□—ドなどのソフトウエア更新中(今 143 ) 
-本機の安定性維持のために行われる午前4時ごろ （1 週間に 
一度程度)の自動再起動時 

■その他、初期設定画面表示やファイナライズ中など 
-録画は最大で約30秒です。最短検知間隔び]分間のセンサー 
カメラの場合、検知後、約30秒間の映像は記録されますび、30 
秒し U 降から]分までの間は、センサーカメラは検知せず、録画さ 
れません。 

ドアホンの場合、応答すると録画は止まります。 

-最大記録件数は、 ■ UTR こなります。 

ドアホン映像400センサーカメラ映像400 
400件を超えると、ちい映像から削除されます。削除したくな 
い映像はプ□テクトを設定してください。（ィ1 11) 

-本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に対して当社 
は一切の責任を負いません。 


録画をれた映像を再生する 


ドもを巧ず 


|2 r その他の機能へ J を選び、®を押す 


3「ドアホン•センヴーカメラ映像 J を選び、 

を押す 

ドアホン映像一覧を表示するには 
[ホ] を押す 

がセンサーカメラ映像一覧を表示するには 

[緑] を押す 

4映像を選び、®を巧す 

•映像の再生び終了すると、次の映像を表示します。 


録画した機器の 
名称を表 



♦再生中に、じ(下のボタン操作を行ラことびできます。 

(一時停止中） 



映像の一場面を SD カードに保存 

映像の一場面を写真 (JPEG) に変換して SD カードに 
保をすることびでさます。 

〇保存したい場面でを巧す 
e [ィ ■■][■■►] を巧して場面を調整する 
© 〇を巧す 

〇「転送開始」を選び、®を巧す 



• SECUWT 丫フオルダ内の日付フオルダに保をされ 


ます。 






















































基本操作 



録画された映像を編集ずる 


|1もを巧ず 


|2 r その他の機能へ J を選び、®を押す 


3「ドアホン•センヴーカメラ映像 J を選び、 
@を押す 

巧 ドアホン映像一覧を表示するには 
[ホ] を押す 

センサーカメラ映像一覧を表示するには 

[緑] を押す 


A サブ 

4映像を選んで、^^-を巧す 



5編集する頃目を選び、©を!甲すち記へ) 


例) 


「映像消去 I 

全映像消去 
プ□テクト設定 
プ□テクト解除 
全映像をバックアップ 
バックアップからの復元 
センサーカメラへ 


映像消ま 「消ま」を選び、 [ 決定]を巧す 

全映像消ま 

プ□テクト設定/ 映像を誤って消去しないよう、 
解除 映像ごとに書さ込み禁止(プ □ 

テクト）の設定または解除びで 

さます。 

「プ□テクト設定」または「プロ 

テクト解除」を選び、[決定]を 

巧す 

•プ□テクト設定すると r 盧」び 
表示されます。 

全映像をバック ドアホンまたはセンサーカメラ 
アップ の全映像を DVD-RAM にバッ 

クアップすることびでさます。 

「開始」を選び、[決定]を巧す 

mmitssm - 

•バックアップする DVD - RAM は、 
バックアップ専用としてお使いくだ 
さい。（バックアップデータはフオー 
マット ■ UU がの消去ち法びありません。 
ま組や写真び混在したディスクの場 
合、バックアップデータを消去するた 
めにフオーマットすると、大切な録画 
番組などを消去されてしまいます） 

•バックアップデータを再生したり、他 
の機器にコピーして利用することは 
でさません。 

•一度バックアップしたディスクには、 
フオーマットしない限り、バックアッ 
プはでさません。 

バックアップ DVD-RAM にバックアップし 

か5の復元 たデータを HDD に復元します。 

•万び 一、 HDD び故障してデ ー 
夕び損なわれた場合には HDD 
の修理び完了してから復元を 
行ってください。 

「開始」を選び、[決定]を巧す 
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インターネツトを楽しむ 


本機では、インターネットを利用してアクトビラなど 
のサービスを楽しむことびでさます。 

♦予約録画の開始時刻になると、 r テレビでネット」は 
終了し、テレビ放送の画面に戻ります。 

* ネットワーク接続と設定をする 

(« ►準備編14、準備編 26) 


インターネットの閲覧制限について 

本機には、インターネットを見るときに、お子様な 
どに見せたくないホームページなどの閲覧を制限 
するための機能び組み込まれています。 

お子様などび本機を使ってインターネットをご覧 
になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめし 
ます。 

制限機能を使用する場合は、「ブラウヴ制限」を 
r する」に設定してください。 

① [スタート] を押す 

② 「その他の機能へ」を選び、 じ夫定] を押す 

③ 「放送設定」を選び、 じ夫定] を押す 

④ r デジタル放送•再生」を選び、じ夫赶を押す 
⑥「制限項目設定」を選び、 [決定] を押す 

⑥ [ 1 ] 〜 [ 10 ] で暗証番号を設定する 

⑦ 「ブラウヴ制限」を選び、「する」を選ぶ 

* r テレビでネット」を利用するには、手順⑥で設定 
した暗証番号の入力び必要になります。 


acTVila (アクトビラ)を巧用ずる 


acTVila とは 

•インターネットを利用して情報サービスび受けられ 
る、デジタルテレビのしくみです。 

♦本機はじ(下のコンテンツをお楽しみいただけます。 
•アクトビラベーシック 
•アクトビラビデオ 
•アクトビラビデオ•フル 
•アクトビラビデオ•ダウン□ー ド 


アクトビラの最新情報はアクトビラ情報公式 

サイト （ http :// actvila . jp /) をご覧ください。 

また、当社ホームページ 

( http :// panasonic . jp / support / actvila /) Irt ) IS 
介しています。に01日年12月現在） 



|2 r アクトビラ J を選び、®を巧す 


|3見たい頃目を選び、®を押す 


硬 T つ トビラを終了するには 

1/2 

ffiGD ® を押す 


•朋 Bil - 

• ホームページへの情報登録について 

アクトビラを使ってホームぺージに登録した情報は、そのホーム 
ページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される 
場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行っ 
て < ださい。 

•クレジットカードのま号や氏名などの個人情報を入力するとさ 
は、そのページの提供者び信用でさるかどラか十分お気をつけく 
ださい。 

•ソフトウエア更新のお知らせび画面上に表示された場合は、ソフ 
トウエアを更新してください。更新を行わない場合、 r テレビで 
ネット」をご利用でさなくなります。 








基本操作 





ネット操作パネルを表示する 


お好みページを使う 


〇ホームぺージ表示中に、 
0項目を選び、@を巧す 


を巧す 


日戻る〕を )1 む I を中止 I を更新障ホーム||^お好みぺージ I 

①② ③④⑥ ⑥ 


お気に入りのホームページを r お好みページ」に登録す 

ると、あとからそのページを見るのに便利です。 

サブ 

〇ホームページ表示中に、^を J 甲す 

•登録したい場合、登録したいホームページを表示 
して [ヴプメニュー] を押して < ださい。 

0「お好みページ」を選び、@を巧す 


① ]つ前のぺージへ 

② ]つ先のぺージへ 

③ 読込みを中止 

④ 表示中のぺージを再読込み 
⑥ポータルサイトに戻るとき 
⑥お好みページを使う （"►ち記) 


■登録する 
0 ^を巧す 
〇内容を確認し、@を巧す 

• r お好みページ」の登録は最大2日件までです。 


■見る 

〇見たいタイトルを選び、@を巧す 


ネット操作パネルの表示を消すには 

サブ 

を押す 


■削除する 

0削除したいタイトルを選ぶ 
〇 ^を巧す 

© 「はい」を選び、©を巧す 
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インターネツトを楽しむ(っづま) 


acTVila (アクトビラ）を利用ずる(つづき) 


動画コンテンツを HDD にダウン□—ドする 

アクトビラなどのページから動画コンテンツを購入 
し、 HDD にダウン□ー ドすることびでさます。 

♦動画コンテンツ購入の課金ち法はそれぞれのヴービ 
スのページでご確認ください。 

アクトビラなどのぺージに従って動画コンテンツ 
を購入する 

♦録画一覧にダウン□ー ドする番組び登録され、ダウ 
ン□ー ドは自動的に開始します。 


ダウン□ー ドした番組を再生する 


録画 一覧 (">49) か 6 再をする 

^ダウン□ー ドした番組び表示されない場合 

「 HDD 番組の視聴制限」 （"H 35) の設定び「無制 
限」外の場合 au 下の操作で表示することびでさ 
ます。 

① [サブメニュ ー ] を押す 

② 「視聴制限一時解除」を選び、 [決定] を押す 

③ 暗証番号を入力する 


録画一質（まとめ表示）呂 HDD 

ずべて量新録画…因未視聴团おまかせダウン。' 


W 巧励 

9/己化） 

地上 D 004 

現げ 

mo 

巧マ國 

9/ス日） 
9/ 8(月） 

地上 D 102 

地上 D 01已 

映画「だ 
夕ちニユ- 


9/ 9(义） 

地上 D 004 

サッカー 


ダウン□ー ドの 
進行状況を確認 
でさます。 




苗 Aai ■固 U 、。、 ' 48時間ン□-ド中吕〇〇/〇 

本体表示窓 




ダウン□ー ド中に 
点灯 


^ダウン □ー ドを中断するには 

ダウン□ー ド中は他のネットワーク機器び使用で 
きなくなる場合びあります。その場合は、ダウン 
□-ドを一時停止することびでさます。 

の録画一覧で、ダウン□ー ド中の番組を選び、 

[サブメニュー] を押す 

② 「ダウン□ー ドー時停止」を選び、[決定]を押す 

③ 「一時停止」を選び、 [決定] を押す 
•ダウン□ー ドを再開するには、手順③で 

「ダウン□ー ド再開」を選んでください。 

をダウン□ー ドに失敗した場合は 

ダウン□ー ド履歴を確認してください。 

(^13 or タウン□ー ド履歴」） 

•組材 A - 

•電源切時でちダウン□-ドは実行されます。（本体表示窓に^び 
点な） 

• LU 下の操作中はダウン□ー ドは実行されません。 

•複数の番組を録画中 

-スカパー./ HD の番組を録画中 

•目 D ビデオや AVCHD のディスク再生中 

•ダビング中 

•お部屋ジャンプ U ンク （ DLNA ) 機能など、ネットワークを利用 
する機能を使用中など 

またダウン□ー ド中に上記の操作を開始した場合、ダウン□ー ド 
を中断します。操作び終了するとダウン□ー ドを再開します。 


•紙町 £■ - 

•視聴期限のあるま組は、期限内に視聴してください。期限を過ぎ 
ると録画一覧から自動的に消去されます。視聴期限は再生を開始 
した時点から始まります。 

•再生時はネットワークに接続した状態で行ってください。 
•番組は自動的にプ□テクト設定されます。 























基本操作 



ダウン□ー ドした番組をディスクにダビングする 

ダウン□ー ドした番組には、ディスクにダビングでき 
るちのちあります。 

かんたんダビング(">70)や詳細ダビング(《>72) 
でダビングを行ラ 

がダウン□ー ドした番組び表示されない場合 

「 HDD 番組の視聴制限」 （"H 3日) の設定び「無制 
限」！;(外の場合、 liTF の操作で表示することびでさ 
ます。 

① [サブメニュ ー ] を押す 

@「視聴制限一時解除」を選び、 [決定] を押す 
③暗証番号を入力する 


動画共ちヴイトなどのヴービスを巧用ずる 


1(&を巧す 


DMR-BZT700 


ビデオコミュニケーションを利用する場合は、 
A を押しても開始でさます。 

2頃目を選び、®を巧す 

•操作ち法は画面の指示に従って<ださい。 


サービスを 終了するには 

@0 QM ) を押す 


•組!な £■ - 

• DVD にダビングする場合、 CPRM 対応のディスクを準備してく 
ださい。 

•ダビング時はネットワークに接続した状態で行ってください。 
•番組によっては、ダビングできるディスクやダビングできる回数 
や期間に制限びあります。ま組の制限については、購入時にご確 
認ください。 




[J DMR-BZT700 


ビデオコ三ュニケーシヨンについて 


ビデオコミュニケーシヨン ( Skype ™) を利用するには、別売のビ 
エラコミュニケーシヨンカメラ （ T 丫 - CC 10 W ) を US 目端テに接 
続してください。 

詳細情報は、当社ホームぺージ(今 3) をご覧ください。 

-本機び録画やダビングなどの動作中は利用でさません。 

-着信びあったとさなど、着信ランプび点滅します。 
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自宅にあるパソコンで操作ずる 


本機と接続したパソコンから遠隔操作びでさます。 
•ブラウヴ機能を持つテレビでも操作でさます。 

携帯電話や外出巧のパソコンか5録画予約などの 
操作をしたいときは準備編 43) 

•ネットワーク接続と設定、ブ □ ー ドバンドレシー 
バーの設定をする 

(«► 準備編14、準備編26、準備編 43) 

パソコンを使つて下の操作を行つてください。 

1インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起動 
させ、本機の IP アドレス ("►準備編43、手順曰 
で確認) をアドレス欄に入力する 

ブ□-ドノ（ンド レシー ノ （一 設定 

接続形態 家庭内ネット 

ネットワークか!5の番組消去入 切 
機器パスワード初期化 
機器 I □確認 

1 P アトレス - f IP ァドレス— ) 

接続状態：家庭内ネット接続 

，-敵 S 

• □ グイン画面び表示されます。 

煩=□グイン画面び表示されないときは 
(Internet Explorer ® 6.0 の場合） 

インターネット閲覧ソフトを起動させ、 
「ツール」一 r インターネットオプション」一 
「接続」一 r □一カルエリアネットワーク 
( LAN ) の設定」の 「 LAN にプ□キシヴーバー 
を使用する」のチェックを外し、 roK 」 をク 
IJ ックする 

2機器パスワードを入力し、 r 確定 J をクリック 
する 



3操作内容を選ぶ 

•各操作は画面の指示に従ってください。 



番組編集 maa 番組の番組名入力や消去 

•消去する場合は、 r ネットワーク 
からの番組消去」を「入」にしてく 
ださい。 （- H 41) 

•ブラウヴ機能を持つテレビでは、 
番組名入力はでさません。 



レコーダー操作 本機の録画、電源入/切など 



ヘルプ 操作方法などの説明 

□グアウト 操作の終了 



が機器パスワードとは 

_ .11,' ^ インターネットなどのネットワークから本機を不 

♦初めて□グインするとさはパスワードび未設定 正に操作されないよラに設定するパスワードです。 

です。ここで設定してください。じ(降の□グイン 
時は、設定したノてスワードを入力します。 

• ヴービスの機器登録で設定済みの機器ノてスワー 
ドをお持ちのちは、それと同じパスワードを入 
力して < ださい。 
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ビエラリンク ( HDMI ) を使う 



ビエラリンク ( HDMI)(HDAVI Control ™) とは 

本機と HDMI ヶーブル(別売)を使って接続したビエラ 
リンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン]つ 
で簡単に操作でさる機能です。各機器の詳しい操作に 
ついては、それぞれの取扱説明書をご覧 < ださい。 
※すべての操作びでさるものではありません。 


■設定 

① 「ビエラリンク制御」 （" H 38) を r 入」にする 

(お買い上げ時の設定は「入」） 

② 「ビエラリンク録画待機 」 （"H 38) を「入」にする 
•「クイックスタート」 （"H 33) は自動的に r 入」に 

なり、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく 
行えます。（待機時消費電力は増えます） 

③ 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンク 
( HDMI ) び働くように設定する 

④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を 
切/入したあと、テレビの入力を 「 HDMI 入力」に切 
り換えて、画像び正しく映ることを確認する 

(接続や設定を変更した場合にち、この操作をして 
<ださい） 


ビエラリンク （ HDMI ) 対応機器の確認_ 

機器にビエラ IJ ンク （ HDMI ) の□コ'マーク （- > 下記) び 
付いているかをお確かめになるか、それぞれの取扱説 
明書をご覧ください。 

V が A レか 


テレビ(ビ王ラ)側か5録画や録画予約、番組キー 
プをしたときの本機の動作 


■録画モード • 録画先 

•録画 （ r 見ている番組を録画」など）： 

. 本機であらかじめ設定された録画モードで HDD に 
録画 

* 録画予約/番組キープ： 

•「 DR 」 モードで HDD に録画 

■ 録画予約の登録の確認 

♦本機び予約を受け付けたとさに、本体表示窓に 
" ACCEPT " び表示されます。 

♦本機の予約一覧画面で予約内容を確認でさます。 

■録画予約の取り消し 

♦「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予 
約わ取り消してください。 

■録画ができない場合 

•すでに本機び「見ている番組を録画」を実行している 
とさは、新たに「見ている番組を録画」はでさません。 

♦本機に契約された目- CAS カードび挿入されていな 
いとさ。 


•組! 岛 £■ - 

•ビエラリンク （HDMI) は、 HDMI CECCConsumer Electronics 
Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコント□—ル機能 
をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI 
CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 

• ビエラ U ンク （HDMI) に対応した他社製品については、その製品 
の取扱説明書をご確認ください。 

•本機はビエラリンク （HDMI)Ver. 已に対応しています。ビエラリ 
ンク （HDMI)Ver. 已とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対 
応した最新の当社基準です。 （2010 年 ] 2月現在） 

• 「ビエラ IJ ンク録画待機」（今1 38) び r 入」の場合など、本機の電源 
を切ってちテレビの無信号自動オフ機能は働さません。 
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ビエラ ij ンク ( HDMI ) を使 3 (ごづを） 


詳しい操作方法はテレビの取扱説明書を 
ご覧ください 


テレビのリモコンでデイーガを操作 
0レビのリモ]ン Iyer. 1似降 


表示 マークについて 

("本機のリモコン) :本機の IJ モコンで操作できます。 

たレビのリロ乃 :テレビの IJ モコンで操作でさます。 

VerO 似降I :接続している機器び表示のノ（ージョ 

ンじ(降のビエラリンク (HDMI) に対応 
している場合に操作でさます。 


入力自動切換え/電源オン連動 

•テレビの電源び待機状態のとさのみ 

( 本機のリモコろ IVer.m 降 


下記のボタンを押すと、テレビび連動し、それぞれの画 
面び現われます。 


テレビの IJ モコンで、本機を操作することびできます。 


[ サブ メニュー] を押すと、再生中は下記の画面で操 


作することびでさます。 
停止中は、ドライブ切換 
などの操作をすることび 
でさます。 


画面 de リモコン 

30秒送り I 

(3* 早戻し]®目送叫 



•ビエラリンクメニューからスタート画面を表示させ 
ると、予約の操作や番組表から放送局を選局するこ 
となどびでさます。 


m 

予約確認 

• 


^9 

% 

ガイド 

© 

壓 f 

逾 


•本機の電源「切」時は、[ガイド]、[ネット]、[初期設定] 

は働さません。 


電源オフ連動 


(本機のリモコン）（テレビのリモ ] ン） 

Ver.l 似降 


•リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に 
本機の電源わ切れます。 


テレビの電源を切つて音楽の再生を続ける 
OSi のリモ]ジ )（ テレビのリモ]:〇 IVer.2« 降 


ビエラリンク （HDMI) 対応のテレビ（ビエラ）とアンプ 
を接続し、ビエラリンク （HDMI) を使っている場合、連 
動操作をするためテレビ（ビエラ）の電源を切ると本機 
の電源ち切れます。 

ただし、接続したテレビ（ビエラ）びビエラリンク 
(HDMI)Ver.2 降に対応している場合、1；1下の操作 
で、音楽再生を続けることびでさます。 

サブ 

〇音楽再生中に、メを巧す 

© 「TV のみ電源日 FF」 を選び、©を押す 

♦テレビの電源び切れるとさに数秒間、音び途切れる 
場合びあります。 


mmvam - 

•ダビング、ファイナライズ、消去、音楽の録音や転送、バックアッ 
プ、復元、 [録画 参]を押して録画などの実行中は切れません。 
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基本操作 



番組ぴったりサウンド（オートサウンド連携） ECO スタンバイ 


( 本機のリモコン）（テレビのリモ]ン） 

Ver.3W 降 


(テレビのリモコン） 

Ver.4« 降 





ビエラとアンプと接続している場合、番組情報やディス 
クに応じて、最適なヴウンドに自動で切り換わります。 
*VR 方式のディスクや他の機器で記録したディスク 
では働さません。 

設定を有効にするには 

• けートサウンド連携」 （"H 38) を「入」にする 


リモコンを使ってビエラの電源 r 入」「切」に連動して、 
本機の電源 r 切」時の消費電力を最小にします。 

♦電源 r 切」時に時計表示されな < なります。 

設定を有効にするには 

•「ECO スタンバイ」 ("H 38) を「入」にする 


番組 キープ 

けレビのリロン） 

|Ver.3 譜 

視聴中の番組を HDD に一時的に記録して、あとから続 

さを視聴することびでさます。 

(番組キープ終了後は削除されます） 



HDD 


再生 ► 


番組 キープ • 


r 番組キープ•」が表示 


•組!な £■ - 

•チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組 
キープは終了し、一時的に記録した番組を削除されます。 

* LU 下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点までの 
記録内容を見ることはでさます。 

-ま組キープと録画の同時実行中に、別のま組の予約録画開始時 
刻になったとさ 

•番組キープび8時間を超えたとさ、または HDD の容量びなく 
なったとさ 

♦本機び番組を録画でさない状態のとさは、ま組キープを実行する 
ことはでさません。 


便 

利 
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お部屋ジヤンプリンク ( DLNA ) を使う 


お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 機能 

HDD に記録されたコンテンツの再生などを、ネット 

ワーク接続した DLNA 対応機器で行う機能です。 

コンテンツび記録された機器をサーバー、コンテンツ 

を再生する機器をクライアントといいます。 

•本機はサーバーとクライアントのどちらとしてもお 
使いいただけます。 

*20 1日年4月前に発売の DLNA 対応ディーガは、 
サーバー機能のみです。 

•サーバーとクライアントの組み合わせにより、再生 
でさるコンテンツなどは異なります。 

♦当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツ 
については、当社ホームページをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/rJunnp/ 

(2 日1日年12月現在） 


別の部屋のテレビなどで見る 
(ヴーパーとして 使用ずる） 


* ネットワーク接続と設定をする 

(« ►準備編14、準備編 26) 

お部屋ジャンプ U ンク （DLNA) の設定を変更する場合 

(« ►準備編 44) 

■iiiiii 

DLNA 対応機器から、本機の HDD に録画した番組や写 
真の再生や、受信した放送の視聴びでさます。 


例） DLNA 対応の当社製機器から番組を再生する場合 
①機器のリモコンを使って、本機の「録画一覧」を 
表示させる 



(2) 再生する番組を選び、[決定]を押す 
• r 画面 de リモコン」び表示されます。 

([▲][▼][◄][►] [決定][戻る] で操作する 

ことびでさます） 


例)番組再生時 

130秒送り 

h " 早戻し l®)l 

1 

早送り叫 

rV 

停■止1 

1 ® 


煩。 r 画面 de リモコン」び表示されていない 
とさは 

[サブメニュー] を押す 


テレビなどのクライアント機器側で操作する 


例) 




[ ビデオを見る 


[ 放送を見5 

1写真を見る 





♦画面に従って au 降の操作をしてください。 
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< 姐!は a - 

r ビデオを見る」 r 写真を見る」のとき 

• 編集はでさません。（当社製機器の場合、番組の消去のみでさます） 
•ダウン□—ドした番組は再生でさません。 

(□ LNA 対応の他社製機器から再生時）に010年12月現抵 
♦本機びの操作中の場合、再生でさません。 

-複数の番組を録画中 

-スカパー Z HD の番組を録画中 

•目 D ビデオや AVCHD のディスク再生中 

-高速ダビングと録画の同時実行中 （ r ビデオを見る」のとさ） 

•] 倍速でダビング中 
-ダビング中 （ r 写真を見る」のとを） 

-初期設定画面表示中 

•アクトビラなどのネットワークを利用する機能を使用中など 
• 再生する機器によっては、 iU 下の場合びあります。 

. 録画中の番組や HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ モードの番組、本機 
に取り込んだ八イビジョン動画 ( AVCHD ) 、スカパー./ HD の番 
組び再生でさない 

-番組結合(今 63) した DR モードの番組は、音声や字幕の切り換 
えびでさない 

• DLNA 対応のモノ くイル機器の場合、じ TF の番組は再生でさません。 

. ネットワーク経由で持ち出し番組を作成していない XP 、 SP 、 

lp . ep . fr モードの番組 
• ri 080 / 60p 」 表示のある番組 

• 2 台 iU 上の機器で同時に再生することはでさません。 

• 再生中に本機を操作して初期設定画面を表示すると、再生を終了 
します。 


映像が途切れたり、停止する場合 

• ネットワーク通信速度び低い可能性びあります。「レート変換モー 
ド」（今 準備編 44) をけ ー ト」または「入」に設定すると、ま組の画 
質を調整し、改善される場合びあります。 

ただし、画質を調整すると a ツ下の制限びあります。 

-早送り•早戻しびでさない 

- XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 FR モードの番組は設定にかかわらず画質調 
整を行いません。 

♦無線 LAN 使用時に映像の途切れなどび起こる場合、本機や無線 
LAN アダプター(巴巫在旦因回)、無線ブ□ー ドバンドルーター(ア 
クセスポイント)の位置や角度を変えて、通信状態び良くなるかお 
確かめください。それでを改善でさない場合は、有線で接続してく 
ださい。 


•無線 LAN はすべてのご利用環境での動作を保証するちのではあ 
りません。距離や障害物により十分な通信速度び出なかったり接 
続でさない場合びあります。 


r 放送を見る」のとき 

♦視聴中は、本機の HDD に放送を一時的に記録します。（視聴終了 
後は番組を削除します） 

• 本機のチヤンみレ設定(ィ 準備編 38) で登録しているチヤンネル 
のみ視聴でさます。 

•目 S/CS デジタル放送び視聴でさない場合は、本機の受信対象設 
定(今 131) を r 使う」に切り換えてください。 

•アクトビラ、スカパー./ HD の番組を視聴することはできません。 

• 視聴する番組は、実際の放送よりを数秒遅れます。 

♦視聴制限のある番組は、暗証番号の入力び必要です。暗証番号 
(今 1 32) を入力すると、本機の視聴制限を一時解除します。 
•連続して8時間 iU 上は視聴でさません。 

♦本機び iU 下の操作中の場合、視聴でさません。 

-録画中 

•目 D ビデオや AVCHD のディスク再生中 
-ダビング中 
-初期設定画面表示中 

•アクトビラなどのネットワークを利用する機能を使用中など 
• 2 台上の機器で同時に視聴することはでさません。 

• 視聴中に本機を操作して初期設定画面を表示すると、視聴画面を 
終了します。 

♦他社製機器で放送番組を視聴することはでさません。に010年 
] 2月現在） 


便 
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お部屋ジヤンプリンク ( DLNA ) を使う (ごづを） 


別の部屋の機器の映像を見る 
(クライアントとして使用ずる) 


本機から DLNA 対応ディーガなどの HDD にある番組 
などを再生することびでさます。 

•ネットワーク接続と設定をする 
(«> 準備編14、準備編 26) 

•接続した機器側で、本機を登録する（当社製機器の場 
合は「お部屋ジャンプリンクの LNA)」 または「ビエ 
ラリンク （LAN)」 で登録する） 

(本機の操作を必要とするメッセージび表示された 
とさは、下記の手順！〜 4 の操作を行ってください） 

11もを巧ず 

12「ネットワーク機能を使う J を選び、 g をを 
巧す 

3「お SB 屋ジャンプリンク （ DLNA)J を選び、 
庶^を:申ず 


4接続する機器を選び、®を}甲す 


お部屋ジャンプリンク ( DLNA )- 覽 


回ディーガ 



ネットワーク巧に見つかったおおを表示してしほす。 

く SSS 巧器を選巧してください。 

〇卿〇戻る因-度を更新园 圖 園 



♦選んだ機器の画面び表示されます。 

降の操作については、接続した機器の説明書 
をご覧ください。 
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•ディスクまたは音楽を再生することはでさません。また接続して 
いる機器によっては、写真を再生することはでさません。 

•接続環境によっては、再生中に映像び途切れたり、再生でさない 
ことびあります。 
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変換 

確定 

消去 

語旬登録 

語句-覧 


[►再生] を押したあと、変換候補を選び、 

[決定] を押す 

♦[戻る] を押すと、入力画面に戻ります。 
•JIS 第]水準の漢字コードのみ入力可能 


[ ■■一時停止] を押す 


1 A A 6で文字の種類を選び、^を 

押す 

•漢字を入力する場合、まず r かな」を選びます。 
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文字を消す 


ひ5がなを漢字変換する 


文を入力 


基本操作 


選び^ 


♦ミ央定する 


本機では、表示された画面によって2種類の文字入力 
方法びあります。 


この画面が表示 
された S 


番組名 
ディスク名 
アルバム名 
イベント名 
マイラべル名 
音楽の名前など 



文字/ V ° ネル方式で入力しまず^ 




この表巧が 
出たとまは 


フ U- ワード検索 
アクトビラなど 



4携帯電話(リモコン)方式で入力します) 


文字/た! g レ方式で文字入力ずる 

(番組名、ディスク名、アルバム名、イベント名、 
マイラべル名、音楽の名前などを入力するとき） 


文字変換表示欄 (確定前の文字） 
確定文字表示欄 (確定後の文字） 




2入力する文字を選び、©を押す 

• この手順を繰り返し、文字を入力します。 
•ひらびなの場合は、確定するかまたは漢字変換 
してください。（"> 下記） 


|3入力がおわった5、を巧す 

|4 r 保巧 J を選び、®が甲 T 

数字ボタン [1 ] 〜[9]、 [1 1]、 [12] でも文字を入力で 

さます。 

例:ひらびな r す」を選ぶ場合 





① [3] を巧す 

•「さ」行に移動します。 

② [3] を2回巧し、 [ 決定]を押す 

• r す」び文字変換表示欄に表示されます。 


入力できる 
文字の種類 


ひ5がなを確定する 


[►►] を押す 


m 


圍 


集 

編 

ち 


おごぞど 
えげぜで 
うぐずづ 
いざじぢ 
あがざだ 


ぼぽょ 

ペペ 

ぶぷゆ 

びぴ 

ばぱや 


おこそとのほちよろ 
えけせてねへめ れ 
ラぐずつめふむゆるん 
S をしちにひみ りを 
® かさたなはまやらわ 
の回固图固固回圆回回回 


、 g- 


ヴ 


画面画 
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文き入力(っ づき) 


よく使う語句の登録/呼び出し/消去 


語句を登録する 

① 語句を入力したあと、 [►►H] を押す 

② 「登録」を選び、 [決定] を押す 

語句を呼び出す 

① [!◄◄] を押す 

② 語句を選び、[ミ 夫定] を押す 

語句の消去 

① [!◄◄] を押す 

② 語句を選び、 [ サブメニュー] を押す 

③ 「語句消去」を選び、[決定]を押す 

④ r 消去」を選び、 [ 決定] を押す 


2趣を押す 

•この手順を繰り返し、文宇を入力します。 


映画 


カーソル 


3「登録 J を選び、®を押す 


文字の種類を変換する_ 

[緑]を押して文字の種類を選び、 [ 決定]を押す 
♦[緑]を押すごとに、（かな^カナ^英数一数宇）に切 
り換わります。 

*漢宇を入力するときは、 r かな」を選びます。 


携帯電話 （ リモコンボタン)方式で文字入力 
ずる 

(フリーワード検索、アクトビラなどで入力ずるとき） 


U モコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じよラ 
な操作で入力するち法です。 

(番組名やディスク名はこのち法では入力でさません) 





(ふた内部) で文字を入力する 


例）「えいび」と入力するとさ 

の ^ の困晒 

4回押す1回押す2回押す1回押す1回押す 
(え） （し、） （か） （"） 

♦入力文字一覧表をご覧ください。 （"H 2日） 


漢字に変換するには 

[▲][▼] で変換候補を選び、 [ 決定]を押す 


*JIS 第1水準、 JIS 第2水準の 
漢字コードのみ入力可能 


1映画1 


栄華 

1 

顏娃が 

1 

英が 

1 

巧が 

1 

▼ 


同じボタンで続けて入力する 

[►] で カーソルを ちに移動させる 

例）「あい」と入力する場合： [■!][►] [1][1]の順に押す 


文節を分けて変換する_ 

例） r えいび」の r えい」だけを変換する場合: 


①「えいび」と入力して、 [▼] を押す 


② [◄] を押して 
「えい」だけを選ぶ 

③ 変換候補を選び、 

[決定] を押す 



記号を入力する_ 

① "きごラ"と入力する 

② 変換候補を選び、 [ 決定] を押す 


文字を追加する_ 

カーソルを移動させたあと、文字を入力する 
(カーソルの左に文字び追加されます） 


文字を消す_ 

カーソルを移動させたあと、[黄]を押す 
(カーソルの文字び削除されます） 
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基本操作 



携帯電話方式での入カタ字一覧表 


トド \ 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

脚 

[7] 

脚 

脚 

[10] 

[11] 

[12] 


お 

か 

さ 

た 

な 

は 

ま 

や 

ら 

\ 

わ 



い 

さ 

し 

ち 

に 

ひ 

み 

ゆ 

D 

〇 

を 



う 

< 

す 


め 

ふ 

む 

ぶ 

る 

9 

ん 




け 

せ 

て 

ね 

へ 

め 

や 

れ 

1 

わ 


か 

お 

こ 

そ 

と 

の 

ほ 

ち 

ゆ 

ろ 


— 

改 

な 

技 

2 

3 

二） 

己 

6 

7 

ぶ 

9 

( 

スぺ 

-ス 

行 


い 



4 




8 


) 




5 









0 




を 













お 













1 













ア 

力 

ヴ 

夕 

ナ 

八 

7 

ヤ 

ラ 

、 

9 




キ 

シ 

チ 

_ 

ヒ 

三 

ZL 

U 

〇 

ヲ 



ク 

ク 

ス 

ツ 

ヌ 

フ 

ム 

3 

ル 

? 

ン 



X 

ケ 

セ 

テ 

ネ 

へ 

メ 

ャ 

レ 

1 

ヮ 


力 

才 

□ 

ソ 

卜 

ノ 

ホ 

モ 

ZL 

□ 


— 

改 

ナ 

ァ 

2 

3 

ツ 

己 

6 

7 

B 

9 

( 

スぺ 

-ス 

行 





4 




8 


) 




ク 









0 




王 













才 













1 













@ 

a 

d 

呂 

j 

m 

P 

t 

W 

— 

スぺ 

-ス 




b 

e 

h 

k 

n 

q 

U 

X 

, 




/ 

c 

f 

i 

1 

0 

广 

V 

y 

, 





A 

D 

G 

J 

M 

S 

T 

Z 

1 




〜 

B 

E 

H 

K 

N 

P 

U 

W 

1' 



英 


C 

F 

1 

L 

0 

Q 

V 

X 

? 


改 

数 

T 

2 

3 

4 

己 

6 

R 

8 

Y 

1 


行 








S 


Z 

( 










7 


9 

) 













& 













¥ 













0 



数字 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

0 

He 

# 


♦ボタンを押すたびに、表の順に文字び変わります。 

(例：「い」を入力するとさは [ 1 ] を2回押す） 

♦濁点や半濁点を入力するとさは、文字に続けて [10] 
を押して < ださい。 




>入力したすベての文字び表示されない画面をあります。 

>表示可能な漢字コードは、 JIS 第]水準、 JIS 第2水準のみです。 

• ■:，化口 ■: W 婦 iViW ; 口 EWiViWJgl 文字の種類によって 

入力でさる文字数び少なくなる場合びあります。 
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本機で記録でまるぶ 5 にずる（フォー 7 ツト) 


新品または他の 
機器で使っていた 
ディスクやカード 



そのままでは 
本機で記録できない 
場をがあります。 


フオーマット 

すると 



本機で記録できる 
よラになりまず。 


フォーマットすると、記録した内容はすべて消去 
され元に戻すことびでさません。（パソコンデータ 
などち含む）すべて消去してよいか確認してから 
行ってください。 

(番組やフオルダ、ディスクやカードにプ□テクト 
を設定していてち消まされます） 


■ディスクの記録方式とフォーマットについて 

ディスクの種類と記録ち式によりフォーマットび 
必要な場合と不要な場合びあります。 



特徴 


記録ち式の設定は 
ありません。 

どの番組でち記録 
でさます。 





AVCREC 

方式 


IvR 方式 

(ディスク 

にぶる） 

標準画質で記録 

，ビデォ 
^方式 

ビデオち式はありません。 

1 AVCREC 
■方式 


八イビジョン 
画質で記録 

|vR 方式 


標準画質で記録 

1 ビデォ 

j 方式 


デジタル放送は記 
録でさません 

1 AVCREC 
■方式 


八イビジョン 
画質で記録 

|vR 方式 


標準画質で記録 

1 ビデオ 

■方式 


デジタル放送は記 
録でさません 


AVCREC ち式はありません。 
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選び^ 


♦ミ央定する 


I ■が il の ■ 口 BZiVl 


じもを巧ず 


2「ブルーレイ （ BD )/ DVDJ または rSD 力一 
ド J を選び、®を押す 

3巧〇管阻、 rovD 管粗!または r 力ード管阻 
を選び、®を押す 

•未使用の Ba を入れた場合、 r ディスクのフオー 
マツト」の画面び表示されます。 

(- ► 手順己へ） 


4 フオー マットの頃目を 選んで、® を押す 


例） ■: w の I 


DVD 管理 ファイル数 4 番組数 7 

夕 DVD-RAM(VR) ディスク残量0:42 SP 録画時間0:已 8 

I : ディスク抛 jm I 

ディスクプ□テクト ぶオフ1 
全番組消去~~ 

□VD-RAM07 ： r-^77h^^^H 


5画面の指示に従って、フォーマットする 

• DVD の場合、フォーマツトの実行前に記録ち式 
を選んでください。 


仿 1 |) ■: ' ii の I 


ディスクのフオーマット 
記録方式を選択してください。 
[ハイビジョン画質で記録 ( AVCREC ち式)1 

標準画質で記録 (VR 方式） 
キャンセル 


•組材 A - 

•フオーマット実行中は、終了メッセージび表示されるまで、絶対 
に電源コードを巧かないでください。ディスクやカードが使えな 
くなることびあります。 

•回！「力ード管理」の旧〇ビデオデータ消去」は、 BD-Live を利用 
して、 SD カードに記録された目 D ビデオのデータび不要になっ 
た場合に実行してください。 

•Ba 記録やフオーマット、または r ディスク名入力」（今1 28) を行 
ラと記録方式を変更でさません。 

• ■げの ■ BsiVJ 記緑やフオーマットしてを、再度フオーマットすれ 
ば記録方式を変更でさます。 

• 本機でフオーマットした場合、本機 ■UU 外の機器で使えないことび 
あ0ます。 

•因圧！フオーマットは、 「HDD のフオーマット」 （ィ13己) で行って 
<ださい。 

•フオーマツト後のディスクの空き容量は、ディスクに表示されて 
いる容量より少なくなります。 
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ディスクち入力/ディスクプ□テクト/全番組消去 



(フアイナライズしたディスクではでをません) 


|1もを巧ず 

|2 r ブルーレイ （ BD)/DVDJ を選び、®を押す 

3 rBD 管阻または rovD 管粗!を選び、©を 
押す 


4操作したい頃目を選んで、®を巧す 

("►下記へ） 



ディスク名入力 


舟 夕字入力については ("H 23) 


入力したディスク名は、旧 D 管理」、 「 DVD 管理」 
画面に表示されます。 



ディスクプ□テクト 


BD-RE I BD-R I RAM I -R(AVCREC) 1 -R(VR) I -RW(VR) 


ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。 

© 「プ□テクト設定」または r プ□テクト解除」を 
選び、®を巧す 



プ□テクト設定すると rfl オン」び表示 


全番組消去 


■リ化け■: M の ■ I 


R(AVCREC) 



RW(VR) 


例） ■がの ■ 


全番組消去 

ディスクに録画されている番組をすべて消去します。 
全番組消去を行いますか？ 

はい 〔いいえ I 


© r はしりを選び、@を巧す 
© r 実行」を選び、@を巧す 


•朋は81 - 

• 全番組消ますると、プレイ U ストをすべて消まされます。 


•巧亞旦 um 写真や音楽データは消まされません。 

I Bsmn 消去してを残量は増えません。 


R(AVCREC) 


ファイナライズ後はトップメニューに表示され 
ます。 



128 


VQT3C03 



















































































トップメニュ - 


ファイナライズ後のディスクの再生時に表示される 
トップメニューの背景を設定でさます。 

© お好みの背景を選び、@を巧す 


配 


トップメニュ-覧 


I 軍 11^^ 

1 TTi.. I H I H 


• トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は 

変更できます 。（《>64「サムネイル変更」） 


ファーストプレイ選択 


他の DVD 機器再生(ファイナライズ） 
他の BD 機器再生(ファイナライズ） 


© r はい」を選び、®を巧す 
© r 実行」を選び、®を巧す 
C お願い J ) 


ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定 
でさます。 

© 「トップメニュー」または r タイトル1」を選び、 
涵を J 甲す 

トップメニュー： 番組再生前に、メこュー画面を表示する 
タイトル1: 先頭の番組から再生する 


ファイナライズ実行中は、終了 メッセージび表示され 
るまで、絶対に電源コードを巧かないでください。 

ディスクび使えなくなることびあります。 

•瓶!岛 £■ - 

• 本機 ■ UU 外の機器で記録したディスクはファイナライズでさない 
ことびあります。 

•ファイナライズすると再生専用となり、記録や編集はでさなくな 
ります。 

• Essn フオーマット（今12已）すると、記録や編集びでさます。 

ただし記録していた番組などはすべて消去されます。 

• ■ 通";" r フアイナライズ解除」（今下記)を行ラと、記録や編集び 
でさます。 


フアイナライズ解除 


ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるよラに 
します。 

© r はい」を選び、©を巧す 
© r 実行」を選び、®を巧す 

* 姐!は A - 

•本機 iU 外の機器でファイナライズしたディスクは、解除でさない 
場合びあります。 
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RW(VR) 


RW(V) 


RW(V) 


他の機器で再生でまるよ5にずる 
(フアイナライズ） 


基本操作 

選び^^伞 決定す る^^ 




フアイナライズ 

すると 


フアイナライズ 

すると 


フアイナライズ 

すると 


DVD プレーヤーなどで再生できます。 

ファイナライズ後、記録状態によっては 
他の機器で再生でさない場合びあります。 



再生する機器び、再生するディスクの VR 方式に 
対応している場含、再生でをます。 

再生ずる機器が、再生するディスクの AVCREC 方式に 
対応している場合、再生できます。 

対応機器にはが付いています。 

-対応機器!;^外で使用しないでください。ディスクび 
取り出せなくなるなど故障の原因になります。 


局 


他機器との 
互換性 


低 


巴巧且 cHia ファイナライズは不要です。 


128ぺージ手順1〜4のあとに操作します。 


必要なとさ 
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いろいろな情 ffi を見る(メール/情報) 


ドもを巧ず 


2 r その他の機能へ J を選び、®を押す 


B - CAS 力ード 

契約されている各委託放送事業者への問い合わせな 
ど、 B - CAS 力ー ドの番号び必要な場合に使用します。 


3 r メール/情報 J を選び、®を巧す 
4 頃目を選び、®を押す 



放送 メール 

放送局からのお知らせ(最大31通まで保を)や、本機 
の機能向上のためのダウン□ー ド情報(最新の1通の 
み保を)を確認することびでさます。 

確認したいメールを選び、@を巧す 


ID 表示 

本機のソフトウエアに関する情報などを見るときに使 
用します。 

煩=その他の情報を見るには 

♦[青]:本機のソフト情報を表示 

♦[ホ]: データ放送時のルート証明書情報を表示 


ボ-ド_ 

noses デジタル放送から送られてくる、番組情報 
などのお知らせを確認します。 

〇 rcsi ボード」または rcs2 ボード」を選び、 
趣を巧す 

ボード 

I CS1 ボ-ド [ 

CS 吕ボード 

e 確認したい情報を選び、©を巧す 


•姐材 A - 

•ほとんどのメールは、お客様自身で消去することびできません。 
•メールび最大保を数を超えると、日付のちい順に消去されます。 


ダウン□ー ド履歴 

ダウン□ー ドに失敗した番組や消去した番組を確認で 
さます。 

窗=表示されていない番組を表示するには 

① [サブメニュ ー ] を押す 

② 「視聴制限一時解除」を選び、 [決定] を押す 

③ 暗証番号 ("H 3曰 「 HDD 番組の視聴制限」） を 

入力する 
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放送設定をおえる(放送設定) 


ILV 巧ず 


|2 r その他の機能へ J を選び、®を巧す 

3「放送設定 J を選び、©を巧す 


4 メニューを選び、@を巧す 


放送設定 


を'んたん設置設定 


放送設置 


デジタル放送•再生 
ソフトウェア更新設定 
放送設定リセット 


設定内容を変ちする 


•姐!は a - 

• 操作ち法び異なる場合は、画面の指示に従ってください。 


かんたん設置設定 


かんたん設置設定 (《> 準備編 23) 


放送設置 


受信対象設定 

使わない放送を操作でさないよラにします。 
•地上デジタルは設定でさません。 

BS/CS 

チャンネル設定 ("> 準備編 38) 

地上デジタル / BS / CS 1 / CS 2 


選び^ 


♦ミ央定する 


番組表設定 


5 設定項目を選び、®を押す 

•さらに項目びある場合は、この操作を繰り返し 
て < ださい。 


G ガイド地域設定 

「かんたん設置設定」 （《> 準備編 23) を行ラと、自動的 
に設定されます。 

G ガイド受信確認 

番組表の受信スケジュールを確認でさます。 

通信による G ガイド受信 

「オン」に設定すると、]力月の番組表やを目番組を 
取得することびできます。 

•番組表はインターネットを利用して取得します。 

そのためネットワークの接続と設定び必要です。 
•「オン」にすると、常時接続状態になります。 

• 1力月の番組表の取得やフリーワード検索などの 
検索には、時間びかかります。 

• SOI 日年12月現在、ネットワークからき組情報を 
取得できる放送局は NHK、VVOVVOVV のみです。 

地域設定 ("> 準備編 3 日） 

県域設定 

郵便番号 

地域設定削除 

受信設定("►準備編 36) 

地上デジタル 
アッテネーター 
物理チャンネル選択 

物理チャンネル ("►準備編 3 巨） を指定してアンテナ 
レベルを確認します。 

衛星 

アンテナ電源 
アンテナ出力 

本機の目 S ，1 1日度 CS アンテナ出力端テからの信 
号出力の設定をします。 

トランスポンダ選択 
衛星周波数 

(放送局からの案内びない限り、変更しないでくだ 
さい） 

B-CAS 力ードテスト準備編 42) 
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放送設定をおえる（放送設定)(っづま) 


デジタル放送•再生_ 

字幕の設定 

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど(文字 
スーパー)を表示させるための設定です。 

録画モー ド rxp 」、 に p 」、 rLP 」、 に p 」、 rFR 」 で録画し 
た場合、設定した内容びそのまま録画され、再生時に切 
り換えできません。 

設定しても番組によって無効になる場合びあります。 

字幕 

字幕言語 
夕字 スーパー 
文字 スーパー 言語 
制限項目設定 

暗証番号登録 _^ 

["視聴制限を利用ずるには暗証き号登録が必要でず。 

日音証番号を入力して < ださい。 



画面の指示に従って [1] - [10] を押し、暗証番号を 
入力する 

• 1日秒間ボタン操作びないと、元の画面に戻ります。 
♦暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。 


視聴可能年離 

♦視聴制限のある番組の視聴でさる年齢の上限を設 
定できます。上限を超える番組を見るときは、暗証 
番号の入力び必要です。 

* 年齢制限を超える番組は、番組表などで「•-」と表 
示されます。 

ブラウザ制限 

「テレビでネツト」を利用するとさ、暗証番号の入力 
び必要かどラかの設定をします。 

暗証番号変更 

暗証番号削除 


設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を選 
ぶと、暗証番号入力画面び表示されます。 


選局対象 

デジタル放送で [チャンネル八， V ]を押して順送りで 
さるチャンネルを設定できます。 

•「設定チャンネル」を選ぶと、チャンネル設定で設定 
されている Pol 〜 3 目までのチヤンネルを選局しま 
す。番組表の表示では枝番号の表示をしないよラに 
なります。 


ソフトウェア更新設定_ 

ダウン□ード予約 

デジタル放送からの情報を本機に取り込むことによ 
り、本機の ソフ トウェア(制御プ□グラム）を最新のも 
のに書さ換えます 。 （-H 43) 

• r 自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウン□一 
ドします。 

* r 手動」にすると、情報び届いたときにメールで知ら 
せます。 （"H 30 r 放送メール」） 


放送設定リセット_ 

設定項目リセット 

r アンテナ電源」 r アンテナ出力」（ィ131)をお買い上 
げ時の設定に戻します。 

個人情報リセット 

時刻設定!;^外の初期設定と放送設定の項目をお買い上 
げ時の設定に戻します。また、本機に記録されているお 
客様の個人情報(メールやデータ放送のポイントなど） 
や、予約内容わ消去します。廃棄などで本機を手放され 
る場合！;1外には、実行しないでください。 

•紙!曲み - 

•双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送 
局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去ち法は 
それぞれのヴービスにお問い合わせください。 

• HDD のま組などは、この操作では消去されません。消去するに 
は、 「HDD の フオーマツ ト」 （-H 3已）を 行って ください。 


暗証番号を入力して < ださい。 


• 暗証番号を入力すると、番組び映ります。 
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本機の設定をおえる(初設定) 


1 


令 


を押す 


[初期設定](ふた内部)を押す 


(->手順4へ） 


r その他の機能へ J を選び、®を巧す 


3 r 初期設定 J を選び、®を巧す 


4 メニューを 選び、® を巧す 


初期設定 

設量_ 

HDD / ディスク 
映像 


音声 


画面設定 

テレビ/機器/ビエラリンクの接続 
かんたんネットワーク設定 
ネットワーク通信設定 

卜夫定 


5 設定頃目を選び、を巧す 

•さらに項目びある場合は、この操作を繰り返し 
て < ださい。 


設定内容を変ちする 


•綱岛 £■ - 

• 操作ち法び異なる場合は、画面の指示に従ってください。 


設置 


選び^ 


♦ミ央定する 


自動電源〔切] 

操作しないとさ、節電のため自動的に電源を切る時間を設 
定します。 

時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終 
了してから2時間後または6時間後に、電源び切れます。 

リモコンモード("►準備編 40) 

ワイドモード("►準備編 33) 

テレビの S 映像入力端テに合わせて出力を設定します。 

時刻合わせ("►準備編 42) 


音声ガイドの設定 

番組表の内容や録画一覧、選局時、エラーメッセージな 
どを音声や操作音でお知らせします。 

•実際と異なる読み上げを行ラ場合びありますび、故 
障ではありません。 

• r 音声ガイド機制を r 入」に設定すると、 r デジタル出 
力」 （"M 36) は自動的に 「 PCM 」 になります。 （ r 則に 
戻しても 「 PCM 」 のままです） 

•外部入力、 DV 入力のときは、出力されません。 

音声ガイド機能 

読み上げ音量 

読み上げ速度 

クイックスタート 

電源「切」状態からの起動を高速化します。 

例：番組表を約1秒で表示します。 

•テレビの種類や接続端子によっては、表示び遅れる 
ことびあります。 

•「入」にすると、内部の制御部び通電状態になるため、 
「切」のとさに比べて liTF の内容び異なります。 

•待機時消費電力び増えます。 

•本機の動作を安定させるため、予約録画終了時また 
は、午前4時ごろ （1 週間に一度程度）に、本機全体 
を再起動することびあります。（再起動中は、本体表 
示窓に " PLEASE WAIT " と表示され、電源!;(外の 
ボタン操作び数分間でさません。また、本機から動 
作音びしますび、故障ではありません。） 

•テレビと HDMI 端テで接続時は、テレビの無信号自 
動オフ機能び働かない場合びあります。 

•じ(下の設定時、「クイックスタート」は自動的に「入」 
になります。 

• r ビエラ IJ ンク録画待機」 （"H 38) :「入」 

- n . LINK 機器モード設赴 （"M 39) : 「 TS モード S 」 

. r 接続形態」 （"M 41 ) : r インターネット」または 
「家庭内ネット」 

-「お部屋ジャンプ IJ ンク機能」 （"H 41 ) : r 入」 

• 「ドアホン•センヴーカメラ接続」 （"M 41 ) :「入」 

. ビデオコミュニケーション側で電源 r 切」時の設定 
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本機の設定をおえる(初期設定)(っづき) 


初期設定リセット 

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 
ただし au 下の設定は戻りません。 

. 時刻 

. DVD - Video の視聴制限 
- BD - Video の視聴可能年齢 
. HDD 番組の視聴制限 
• D 端テ映像出力 
•かんたんネットワーク設定 
. LAN 接続形態 
. 無線設定 

• IP アドレス / DNS 設定 
. プ□キシヴーバー設定 


3 D ディスクの再生方法 

3 D ディスクの再生ち法を選びます。 

音芦言語 X 2 

再生時の音声を選びます。 

•「オリジナル」は、ディスクの最優先言語で再生します。 

字幕言語 X 2 

再生時の字幕言語を選びます。 

• r オート」は、「音声言語」の言語で音声び再生されな 
かったとさのみ、その言語で字幕を表示します。 

メニュー言語^ 

テレビ画面に表示される言語を選びます。 


♦本体側の 「 U モコンモード」もお買い上げ時の設定 
( U モコン] ) に戻ります。リモコンび働かなくなつ 
た場合(本体表示窓に" U 30’’ と表示)、リモコンモー 
ドを変更してください。> 1曰 3) 


ソフトウェア更新(ネットワーク） 

本機をネットワーク接続している場合、本機のソフト 
ウェアび最新かどラかの確認や、ソフトウェアの更新 
をすることびでさます。更新する場合は、画面の指示に 
従ってください。 

♦更新中は他の操作はでさません。また、故障の原因と 
なるので、の操作は行わないでください。 

-本機の電源を切る 
-電源プラグをコンセントから抜く 


AVCHD 優巧モード 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


八イビジョン画質の番組と八イビジョン動画 
( AVCHD ) び混在したディスクで再生する動画を設 
定します。 

•「入」は八イビジョン動画 ( AVCHD ) を、 r 則は八イ 
ビジョン画質の番組を再生します。 


記録設定 
EP 時の記録時間 

録画モードび EP 時に、 4.7 G 目ディスクに記録でさ 
る最大記録時間を設定します。 

高速ダビング用録画 


HDD / ディスク 
再生設定(再生専用ディスク） 

DVD - Video の視聴制限 

DVD ビデオの視聴制限びでさます。 

制限レベルの記録されている DVD ビデオ(成人向け 
や暴カシーンを含むもの)び視聴不可になります。 

BD - Video の視聴可能年 ST ^ 

目 D ビデオの視聴可能な下限年齢を設定でさます。 
年齢制限の記録されている目 D ビデオ(成人向けや暴 
カシーンを含むもの)び視聴不可になります。 

•「年齢入力」を選んで[ミ 夫定] を押すと、 [1] 〜 [10] 
で年齢を入力でさます。 

BD - Live インターネット接続 

BD - Live 機能を利用するときに、インターネットへ 
の接続を制限することびでさます。 


l ^ TF の場合に記録した番組を臣狙！ I 
ダビングするための設定です。 

♦外部入力や DV 入力から記録 


RW(V) 


に高速で 


•ファイナライズ後のディスク （ DVD ビデオ）をダビ 
ング 


r 入」にすると、高速でダビングでさるよラになりま 
すび、制限びかかります。 

♦番組は下の設定に従い記録されます。 

•画面サイズ： r ビデオち式の記録アスペクト」 

("►下記） 

. 二重放送の音声：「二重放送音声記録」 （"> 1 36) 
♦コピー制限のある番組は、設定にかかわらず「切」の 
状態で記録されます。 


ビデオ方式の記録アスペクト 

記録時のアスぺクトの設定をします。 

の記録時に有効 

* 臣]巧]への記録時 

• r 高速ダビング用録画」 上記) び有効なとさ 
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選び^ 


♦ミ央定する 


高速ダビング速度 

高速モードでのダビング速度を設定します。 

(高速記録対応ディスクの場合など） 

自動チャプター 

デジタル放送録画時に CM などで自動的にチャプ 
ターを作成する設定をします。 

•録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 
されない場合びあります。 

持ち出し番組の VGA 画質 

r 持ち出しち法」をに D / USB 経由」、 r 持ち出し番組の 
画質」を「高画質 ( VGA ) 」に設定して作成する場合に、言己 
録する画質 （1 .已 Mbps /1.0 Mbps ) を変更します。 

デジタル放送の記録アスペクト 

デジタル放送を HG 、 HX 、 HE、HU HM 、 HZ モードで 
記録する場合のアスぺクトの設定をします。 

HDD 番組の視聴制限 

年齢制限の記録されている番組の視聴制限を設定でさ 
ます。（年齢制限び視聴制限上の番組は録画一覧で表 
示されな < なります） 

HDD 設定 

音楽録音音質 

音楽 CD から HDD へ録音する場合の音質を選びます。 
• rLPCMJ は音楽 CD と同じ音質で録音します。 

HDD 管理 
全番組消去 

番組をすべて消去します。 

全写真消去 

写真をすべて消去します。 

HDD のフォーマット 

HDD の初期化を行います。 

《1暗証番号入力画面び表示されたら、画面の指示に 
従って [ 1 ] 〜 [ 1 0 ] で暗証番号を入力してくださ 
し^。暗証番号は共通です。 

暗証番号は忘れないでください。 

《 S 「その他*** *」の場合、*には [ 1 ] 〜 [ 10 ] で 
言語番号1 43) を入力してください。 

選んだ言語びディスクにない場合は、ディスクの 
最優先言語で再生されます。ディスクに収録され 
ているメニュー画面でのみ切り換えるちのちあ 
ります。 


映像 


スチルモード 

一時停止中の画像の表示ち法び選べます。 

• r フイールド」は、動きのある映像や「才ート」時にぶ 
れび生じるときに設定してください。 

* r フレーム」は、 r 才ート」時に細かい絵柄などび見え 
にくいとさに設定してください。 

シームレス 再生 

部分消去した部分などをなめらかに再生します。 

•「切」にすると、精度よく再生しますび、画像び一瞬止 
まる場合びあります。 

HD ノイズ フイルター 

八イビジョン信号をざらつさび少なく柔らかい画像に 
します。 
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本機の設定をおえる(初期設定)(っづき) 


音声 

音声のダイナミックレンジ圧縮 

ル音量でもセリフを聞き取りやすくします。 

Dolby Digitals Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD 
に有効 

•けート」は 、 Dolby TrueHD のときにコンテンツ意 
図に従います。 

デジタル出力 

Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD 

DTS / DTS-HD 

AAC 

音声の出力ち法を選びます。 

•接続機器び、それぞれの音声に対応していない場 
合、 rpcM 」 にしてください。 

•正しく設定しないと雑音び発生し、耳を傷めたり、 
スピーカーを破損する恐れびあります。 

BD ビデオ副音声•操作音 福 Ij 音声を含む巴 巧!） 

目 D ビデオのメニュー画面などで使われる操作音の 
入/切を設定します。 

PCM ダウンサンプリング変換 ' 

ヴンプ U ング周波数9目 kHz で収録された音声 
を48 kHz に変換する（「入」）かしない （ r 切」）かを選び 
ます。 

• 96 kHz に非対応の機器に接続時は r 入」を、対応した 
機器に接続時は「切」にしてください。 

•1^(下の場合、48 kHz に変換されます。 

•回亞 I 旧 D ビデオ副音声•操作音」 上記）： 「入」 

.rrim 192 kHz 上の信号 
-著作権保護処理びされているディスク 

ダウンミックス 

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミック 
スのち法を切り換えることびできます。 

•「デジタル出力」 上記) び旧 itstream 」 のときはダ 
ウンミックスの効果はありません。 

• S チヤンネルからマルチ•チヤンネル•サラウンドに 
変換する機能に対応した機器に接続時は、 r ドルビー 
サラウンド」に設定してください。 

下の場合は、 r ノーマル」で出力されます。 

•四因 aa 再生時 

. 回巧]副音声や操作音を含んでの再生時 
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二重放送音声記録 

二重放送時、記録する音声を選びます。 

1乂下の場合、両音声を記録でさません。 

♦田な田への記録 

• r 高速ダビング用録画」 （"》 1 34) び有効なとさ 

• rxp 時の記録音声モード」> 下記) を 「 LPCM 」 にし 
て、録画モード rxp 」 での記録 

• r 外部入力の音声」 （"►下記) び「二重音声」の場合 

xp 時の記録音声モード 

録画モードび rxp 」 での記録時、音声を選びます。 
•「 LPCM 」 にした場合： 

•画質は少し下びります。 

•二重放送の音声は「二重放送音声記録」 上記) で 
あらかじめ選んでください。 

外部入力の音声 

外部入力 （ L 1 ) からの録画時、音声の種別を選びます。 
* r 二重音声」にした場合、 r 二重放送音声記録」 （■►上 
記) で音声をあらかじめ選んでください。 

DV 入力時の音声設定 

i . UNK(DV 入力 / TS ) 端テからの録画時、音声の種類 
を選びます。音声はのようになります。 

• r ステレオ]」は、録画時の音声 ( L 1、 R 1) 

♦「ステレオ2」は、編集などであとから追加した音声 

( L 2、 R 2: ナレーションなど） 

•「 MIX 」 は、ステレオ1とステレオ2の音声 
♦二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記 
録」 > 上記) で音声をあらかじめ選んでください。 

音声ディレイ 

映像と音声のズレを、音声出力を遅らせて調整します。 
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選び^ 


♦ミ央定する 


画面設定 


画面表示動作!:オート] 

操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。 

テレビ画面の焼き付き低減機能 

通常は「入」に設定しておくことをおすすめします。 

r 入」に設定すると、下のような動作を行います。 

•1 日分上操作を行わないと、テレビの焼き付きを低 
減するために、自動的に画面を切り換えます。 

♦黒帯部分を明るくします。 

[ D 端子または HDMI 端テと接続して、 「 D 端テ出力解 
像度」 ("M 39) びの3」の4」のときや 「 HDMI 出力解 
像度」 （"M 38) び「48如」！;(外のとき] 

本体表の窓の明るご 

本体表示窓の明るさを調節します。 

• けート」は、再生中は暗くなり、電源「切」時は時計表 
示を含むすべてを消灯するため、消費電力の節電に 
なります。 

SD 力ード LED 制御 

SD カードス□ットの上にあるランプの点灯ち法を設 

定します。 

•「力ード入点灯」は、電源「入」時に、 SD 力ードを入れ 
ると点灯します。 
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本機の設定をおえる湖期設定)(っづき) 


テレビ/機器/ビエラリンクの接続 
3D 設定 

3D 方式設定 

接続しているテレビのち式に設定します。 

•「サイドバイサイド」の場合、テレビ側でも 3 D の設 
定を切り換えてください。 

3D 再生時の 注意表示 

3 D 映像再生時に、 3 D 視聴のを意画面を表示するか 
どラかを設定します。 

ビエラリンク設定 

ビエラリンク制御 

ビエラリンク （ HDMI ) に対応した機器と HDMI 端テ 
と接続時、連動操作の設定をします。 

ビエラリンク録画待機 

ビエラの電源び r 入」のとさに、本機びすぐに録画で 
さる状態に設定します。 

•「入」にすると、 r クイックスタート」（">133)は自 
動的に r 入」になります。 

オートサウンド連携 

ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver .3 じ(降に対応したビエラ 
とアンプと接続時、自動的に適したヴウンドに切り 
換えます。 

EC 日スタンバイ 

ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver .4 じ(降に対応したビエラ 
と接続時、ビエラの電源 r 切」に連動して、本機の電源 
「切」時の消費電力を最小にします。 

♦「入」に設定すると、ビエラの電源 r 切」時に下の設 
定時と同じよラに動作します。 

• r 本体表示窓の明るさ 」 （"H 37) : r 才ート」 

• 「クイックスタート」 （"M 33) :「切」 

「クイックスタート」び「入」に固定される状態の 
場合、待機時消費電力は最小になりません。 
ビエラの電源 r 入」時には、上記の設定は実際の設 
定どおりに動作します。 


TV アスペクト準備編 34) 

接続したテレビに合わせて設定します。 

HDMI 接続 

HDMI 映像優先モード （"> 準備編 32) 

HDMI 出力解像度 

接続した機器び対応している項目に「*」び表示され 
ます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像び乱れ 
ることびあります。映像び乱れた場合は au 下の操作 
をして < ださい。 

① [決赶と盾]と横]を同時に5秒!;!上押す 
•本体表示窓に"0日 RET " び表示されます。 

② 本体表示窓に"04 PRG ’’ び表示されるまで 
[►] を数回押す 

③ [決定] を3秒上押す 

• 「48日口」に設定されます。再度正しく設定して 
<ださい。 

•「72日 P 」 の場合、 72日 P の映像じ(外は、 1日 80 i で出 
力されます。 

24 p 出力 

巨 aa 映画など 24 p 記録された素材を 24 p 出力し 
ます。 

•「 HDMI 出力解像度」 （"> 上記)び r 才ート」または 
n osoij.n 日 8 日口」のとさに有効です。 

• S 4 p 出力時は、 HDMI 端テ!;!外の端テからは正し 
<出力されないことびあります。 

• 24 plU 外の素材は回巧!の場合目 Oi または目日 P で出 
力されます。 

EHSBI を24口出力するには、この設定を r 入」にして、 
「 24 pJ (- >60) を「入」にしてください。 

HDMI RGB 出カレンジ 

RG 目入力のみに対応した機器 ( DVI 機器など）との接 
続時に有効 

HDMI 音声出力 （"> 準備編 32) 

Deep Color 出力 

Deep Color 対応テレビと接続時に設定します。 
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か 


決定する 



7. 1 ch 音声リマッピング Eaa 

目.1チャンネル下のサラウンド音声を自動的に 
7.1 チャンネルに拡張して再生します。 

下の場合に有効 

•接続する機器び 7.1 チャンネル•サラウンドに対 
応している場合 

. 「デジタル出力」 （"M 36) び 「 PCM 」 の場合 
-音声び Dolby Digital、Dolby Digital Plus 、 
Dolby TrueHD または LPCM のとき 
•「切」にすると、オリジナルのチャンネル数で再生し 
ます。（目.1チャンネルの場合は日.1チャンネルで再 
生します） 

• DTS 音声は「切」にしても、 DTS , Inc . の仕様により 
7.1 チャンネルに拡張して再生します。 

コンテンツタイプフラグ 

接続したテレビびこの設定に対応している場合、再 
生する内容によってテレビび最適な方法に調整し出 
力します。 

D 端子出力解像度 

D 端テから出力する解像度を設定します。 

• 「 D 4 J に設定すると、720口の映像！;(外は、1日8日 i で 
出力されます。 

♦設定を変更して映像び乱れた場合は、 iU 下の操作をし 
て < ださい。 

① じ夫定]と[青]と[黄]を同時に日秒！;^上押す 
•本体表示窓に"0日 RET " び表示されます。 

② 本体表示窓に"04 PRG ’’ び表示されるまで 
[►] を数回押す 

③ じ夫定]を3秒！;^上押す 
•「 Dl 」 に設定されます。 

D 端子映像出力 

D 端テからの映像の出力ち法を設定します。「オート」 
の場合、 D 端テに接続しているとさのみ映像を出力す 
るので、消費電力の節電になります。 


TV アスペクト (4:3) の設定 

4:3テレビに接続時、1目:9映像の映しかたを選びま 
す。 

♦「パン&スキヤン」は左ちの切れた映像で、「レター 
ボックス」は上下に帯のある映像で再生します。 




〇 

_ .wSH 


パン&スキヤン レターボックス 

DVD-Video の16:9映像 

パン&スキヤン再生びできないソフトは、レターボッ 
クスで再生します。 

録画ディスクの16:9映像 

「スルー」は、録画された映像のままで再生します。 
•匹回 DR 、 HG 、 HX 、 HE、HU HM 、 HZ モードの番組 
は、レターボックスで再生します。 

UJNK 機器モード設定 

i . UNK ( DV 入力/ TS ) 端テに接続した機器に合わせて 
設定します。 

•「 TS モード2」にすると、「クイックスタート」 

(-M 33) は自動的に r 入」になります。 

し LINK 端子切換 ■ •训九 WWi ! il 

映像を入出力する端テを設定します。 

•前面端テと背面端子の両方を同時に使用でさませ 
Aj 。 

•背面端テからの録画中に前面端テに接続してち、前 
面端テには切り換わりません。 
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本機の設定をおえる(初期設定)(っづき) 


かんたんネットワーク設定 
かんたんネットワーク設定準備編 26) 

ネットワーク通信設定 
基本設定 

通常は設定不要です。 

「かんたんネットワーク設定」（"►上記)を行ってもネッ 
トワークにつなびらない場合に設定してください。 
•不明な場合、設置されたちに確認するか、ルーターな 
どの説明書をご覧ください。 

LAN 接続形態 

ネットワーク接続の方法を選びます。 

• ■• UI ; もり湯 1 「無線」は当社製無線 LAN アダプター 
DY - WL 1 日(別売)を接続時のみ有効です。 

無線設定 

無線ブ □- ドバンドルーター(アクセスポイント）と 
の接続設定に進むことびでさます。また接続済みの 
場合は、設定内容や電波の状態を確認することびで 
さます。 

接続設定 

無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント） 
との接続を行います。 

倍速モード設定 (2.4 GHz ) 

無線ち式び 2.4 GHz の場合、通信速度を設定します。 
• r 倍速モード (4 日 MHz )」 で通信を行うと、2チャ 
ンネル分の周波数帯域を使ラため、電波干渉び起 
こりやすくなる恐れびあります。そのため、通信 
速度び低下したり、通信び不安定になったりする 
場合びあります。 

IP アドレス / DNS 設定 

接続テスト 

ネットワークの接続状態を確認します。 

•ネットワーク接続をしたあと、または rip アドレ 
ス / DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行っ 
て < ださい。 

•「 NG 」 び表示された場合、接続と設定を確認して 
<ださい。 

• r 宅内機器使用可」は、宅内のネットワーク接続機 
器び使用でさる状態です。 
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IP アドレス自動取得 

通常は r 入」を選んでおいて < ださい。 

IP アドレス 
ヴブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 

ルーターに DHCP ^ ヴー パー機能びない場合、ルー 
夕一の DHCP ヴーバー機能を r 有効」にしていない 
とさのみ設定してください。 

• rip アド レス 自動取得」上記)を r 切」にしたあ 
と設定します。 

•パソコンを確認して、 rip アドレス」にはパソコン 
と違った値を、 r ヴブネットマスク」、「ゲートウェ 
イアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入 
力して < ださい。 

※サーバーやブ□ー ドバンドルーターび、 IP アド 
レスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みの 
ことです。 

DNS - IP 自動取得 

通常は r 入」を選んでおいて < ださい。 

プライマリ DNS 
セカンダリ DNS 

手動で「プライマリ DNS 」、 「セカンダリ DNS 」 を設 
定する必要びある場合のみ設定して < ださい。 
•「 DNS - IP 自動取得」上記)を r 切」にしたあと 
設定します。 

•パソコンを確認して、「プライマリ DNS 」 にはパ 
ソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、 r セカンダ 
IJ DNS 」 にはパソコンの r 代替 DNS サーバー」の 
値をそれぞれ入力して < ださい。 

接続速度自動設定 

通常は r 入」を選んでおいて < ださい。 

接続速度設定 

八ブやルーターとの通信びでさない場合に設定し 
て < ださい。 

• r 接続速度自動設定」 （"> 上記)び「切」時のみ有効 
♦接続速度は、接続するネットワークの環境に合わ 

せて選んでください。 

♦設定を変えた場合、機器によっては接続でさなく 
なることびあります。 
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選び^ 


♦ミ央定する 


プ□キシサーバー設定 

ブ□ー ドバンド環境でお使いになり、プ□バイダー 
から指示びあるとさに設定してください。 

•プ□キシサーバーを設定すると、アクトビラのヴー 
ビスび利用でさな<なります。 

標準に戻す 

プ□キシアドレス 

プ□キシポート番号 

接続テスト 

宅外/宅内か5の操作設定 
ブ□ー ドバンドレシーバー設定（"►準備編 43) 

接続形態 

• r インターネット」 r 家庭内ネット」にすると、 r ク 
イックスタート 」 （"M 33) は自動的に r 入」になり 
ます。 

ネットワークか5の番組消ま 
機器パスワード初期化 
機器 ID 確認 
宅内ネットワーク設定 

お部屋ジャンプリンク ( DLNA )/ スカパー Z HD 録画設定 
(« ►準備編 44) 

お部屋ジャンプリンク機能 

•「入」にすると、「クイックスタート」 （"M 33) は自 
動的に r 入」になります。 

本機の名称 

アクセス許可方法 

レート変換モード 

機器一覧 

ネットワークプリンターの接続設定（"►準備編4日） 
プリンター検索 


ドアホン•センサーカメラの接続設定（"►準備編 46) 

ドアホン•センサーカメラ接続 

•「入」にすると、 r クイックスタート」 （"M 33) は自 
動的に r 入」になります。 

ドアホン録画 
センサーカメラ録画 

機器一覧 

MAC アドレス 

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定す 
るための番号です。 

表示される番号は、 「 LAN 接続形態」 140) の設定 
によって、じ(下のようになります。 

• r 有線」：背面の LAN 端テに割り当てられた番号 
•「無線」：回正 HSHEI 内蔵の無線 LAN に割り当て 
られた番号 

:巴证 aSMil 当社製無線 LAN アダプター 
DY - WL 10 (別売）に割り当てられた番号 
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デジタル出力される音声と接続•設定の関係 


[ 表内の ch (チヤンみレ数)は最大チヤンみレ数を表示] 


接続端子 

HDMI 端子 

デジタル音声出力端子 

「デジタル出力」の設定 

B け stream x 1 

PCM ※を 

Bitstream 

PCM 

「 BD ビデオ副音芦- 
操作音」の設定 

T 《 3 

人 

切 

入※4 切 

入 切 

入切 

Dolby Digital 
Dolby Digital 

Dolby Digital 

オリジナルの 
音声で出力 

囚亞の 5.1 ch 
回田 7.1 か※7 

Dolby Digital 
Dolby Digital 

ダウン 

ミックス 

2 ch 

Dolby Digital Plus 
Dolby TrueHD 

y.lch 

Dolby Digital 

DTS Digital Surround 
DTS-ES 《 5 

DTS Digital Surround 

■•のぶ!己.1 ch 

Eaa 7. ich《s 

DTS Digital Surround 
DTS-ES 

DTS-HD High 
Resolution Audio 

-71■ 《 8 

7.1 ch 

DTS Digital Surround 

DTS-HD 

Master Audio 

y.lch LPCM 

y.lch PCM 

ダウンミックス 2 ch PCM 


《1接続する機器び非対応のときは 、 Dolby Digital DTS Digital Surround の Bitstream またはダウン 
ミックス Sch PCM (例：テレビなど)で出力します。 


《 S 接続する機器びディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2 ch PCM で出 
力します。 

《3 回の 副音声や操作音を含まない場合は、旧 D ビデオ副音声•操作音」 （"M 36) を r 切」に設定したときと同様 
の音声で出力します。 

《4副音声や操作音を含む BD ビデオの再生時は、日.1 ch で出力します。 

※己 PCM 出力する場合 、 Dolby Di 宫 ital EX は Dolby Digital として、 DVD に記録された DTS - ES は DTS 
Digital Surround として、目 D に記録された DTS - ES は DTS - ES としてデコードした PCM 音声になり 
ます。 

※目回田！旧 D ビデオ副音声•操作音」 （-H 36) を「入」に設定した場合 、 Dolby Di 留 tal EX は Dolby Digital . 
DTS - ES は DTS Digital Surround の Bitstream で出力します。ただし、副音声や操作音を含まない目 D 
ビデオの再生時は、オリジナルの音声で出力します。 

《7回亞 a ry . ich 音声リマッピング」 （-h 39 ) び「切」時は己 1 かになります。 

《8 DTS , Inc . の仕様により己1 ch または 6. 1 ch から 7. 1 ch に自動的に拡張して出力します。 




ソフトウエアの更新について 


電源 r 切」の状態で、デジタル放送から送られてくる情 
報を本機に取り込む(オンエアーダウン□ー ド）ことに 
より、自動的に本機の制御プ□グラムを最新のわのに 
書さ換えます。 

♦お買い上げ時は、本機び更新を自動で行ラ設定に 
なっています。 （《H32r ソフトウェア更新 設定」） 

ソフトウてアのダウン□ー ド実行中は、本体表示窓び 
じ(下のように表示します。 

日などはダウン□ー ドの進行 
状況です） 

"DL 日/日’’まで表示したあと時計表示に変わるまで本 
機を操作できません。 

•姐!は a - 

•ダウン□-ドの実行中は、故障の原因になりますので、 絶対に 電 

源 コードを巧かないでください。 

♦オンエアーダウン□ー ドには、地上デジタル放送または目 S デジ 
タル放送の受信環境び必要です。 

♦本機をネットワーク接続している場合、インターネットを利用し 
て、本機のソフトウェアび最新かどラかの確認や、ソフトウェア 
の更新をすることびでさます。 

[今134「ソフトウエア更新(ネットワークり] 



言語番号一覧 










アイスランド ..... 

7383 

オランダ . 

..7876 

ジャワ . 

..7487 

ドイツ . 

....6869 

ベンガル 


アイマラ . 

6已89 

カヴフ . 

..7己7已 

スウェーデン ..... 

..8386 

ナウル . 

....7吕6己 

(バングラ） ...... 

..6678 

アイルランド ..... 

716已 

カシミール . 

..7已83 

スペイン . 

..6983 

日本語 . 

… .746 已 

ペルシャ . 

..706已 

アゼルバイジャン… 

6已90 

カタ□—ア . 

..676己 

ス□パ'キア . 

..837己 

ネパール . 

....7869 

ポーランド . 

..8076 

アッサム . 

6已吕3 

ガ U チア . 

,.7176 

ス□ベ—ァ . 

..8376 

ノルウェー . 

....7879 

ポルトガル . 

..8084 

アフアル . 

6已6己 

韓国(朝鮮)語 ...... 

..7已79 

スワヒ U . 

..8387 

八ウサ . 

… .726 己 

マオ U . 

..7773 

アフリカーンス… 

6已70 

カンナダ . 

,.7578 

スンダ . 

..吕38已 

八ンガ IJ 一 ....... 

… .728 己 

マヶド-ア . 

..777己 

アプ八ジア . 

6已66 

カンボジア . 

..7己77 

ズールー . 

..90吕已 

バシキール ....... 

….666己 

マダガスカル ..... 

..7771 

アム八ラ . 

6已77 

キルギス . 

..7已89 

セルビア . 

..8382 

バスク . 

… .698 己 

マライ（マレー）. 

..7783 

アラビア . 

6已82 

ギリシャ . 

..6976 

セルボク□アチア. 

..8372 

パシュト . 

....8083 

マラッタ . 

..7782 

アルバ-ア . 

8381 

ク J レド' . 

..7已8已 

ソマ U . 

..8379 

パンジャブ ....... 

.... 吕06己 

マラヤーラム ..... 

..7776 

アルメーア . 

7289 

ク□アチア . 

..7282 

タイ . 

..8472 

ヒンディー ....... 

.…7273 

マルタ . 

..7784 

イタ U ア . 

7384 

グアラ—一 . 

..7178 

タガ□グ . 

..8476 

ビ八ール . 

....6672 

モルダビア . 

..7779 

イディッシュ ..... 

7473 

ソンヤラト . 

..718己 

タジク . 

..8471 

ビルマ . 

....7789 

モンコ'ル . 

..7778 

インター IJ ングア ... 

736已 

グ U - ンランド.. .7 己7目 

タタール . 

..8484 

フィジー . 

....7074 

ョルバ . 

..8979 

インドネシア ..... 

7378 

グルジア . 

..7已6已 

タミル . 

..846己 

フィンランド.… 

....7073 

ラオ . 

..7679 

ウェールズ . 

6789 

ケチユア . 

..818已 

チェコ . 

..6783 

フェ□- . 

....7079 

ラテン . 

..766己 

ウオ□フ . 

8779 

ゲール 


チベット . 

..6679 

フランス . 

....7082 

ラトビア 


ウクライナ . 

吕已7已 

(スコットランド).., 

.7168 

中国語 . 

..9072 

フ IJ ジア . 

....7089 

(レット） . 

..7686 

ウズべク . 

8已90 

コーヴ . 

..8872 

ティグ U ーア ..... 

..8473 

ブータン . 

....6890 

U トア-ア . 

..7684 

ウルドゥー . 

8已82 

コルシカ . 

.. 6779 

テルグ . 

..8469 

ブルガ IJ ア ....... 

....6671 

U ンガラ . 

..7678 

ヴオラピュック… 

8679 

サモア . 

..8377 

デンマーク . 

..686己 

ブルターーュ .... 

....6682 

ルーマ—ア . 

..8279 

英語 . 

6978 

サンスクリット., 

..836已 

トゥイ . 

..8487 

へブライ . 

….7387 

レト□マンス ..... 

..8277 

エストーア . 

6984 

シヨナ . 

..8378 

トルクメン . 

..847己 

ベトナム . 

....8673 

□シア . 

..828己 

エスペラント ..... 

6979 

シンド . 

..8368 

トルコ . 

..8482 

ベ□ルシア 




才 一 U ヤ . 

7982 

シン八ラ . 

..8373 

トンガ . 

..8479 

(白□シア）.… 

.. 6669 
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同時操作について 


番組の録画中•ダビング中にでまる操作 


(〇:できる X : できない) 



HDD の 
再生 

ディスク 
の再生 

SD 力ード 
の再生 

ダビング 

編集 

写真の 

再生. 

取り込み 

HDD の 
音楽再生 

ドアホン • 
センサー 
カメラ録画 

持ち出し 

番組の 

転送 

DR モードで HDD に 
録画中 

〇 

〇 

〇※] 

〇※ 8 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM、HZ 
モードで HDD に録画中 

〇※ 2 

〇 

〇※ 1 

〇※ 8 

〇※ 2 

X 

〇 

〇 

〇 

XP 、 SP 、 LP 、 EP、FR 
モードで HDD に録画中 

〇※ 2 

〇※ 3 

X 

X 

〇※ 2 

X 

〇 

〇 

〇 

目 D ディスクに 
予約録画中 

〇※ 2 

X 

ぴ 4 

X 

。 《2※己 

X 

〇 

〇 

X 

DVD ディスクに 
予約録画中 

〇※ 2 

X 

X 

X 

。 《2※己 

X 

〇 

〇 

X 

i . UNK ( TS ) 入力から 
録画中 

〇 

〇 

〇※ 1 

〇※ 8 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

DV 入力から録画中 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

スカパー./ HD ® 
番組を録画中 

〇 

〇※ 3 

X 

《6《8 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

ダビング中 
(フアイナライズあり） 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 倍速でダビング中 
(フアイナライズなし） 

ぴ吕 

X 

X 

X 

つ※2※已 

X 

X 

〇 

X 

高速でダビング中 
(フアイナライズなし） 

〇 


X 

X 

〇※ 5 

X 

X 

〇 

X 


•「外部入力 （ L 1) 取込」 「 DV おまかせ取込」中は同時操作はでさません。 

• HDD の残量び少なくなると、同時操作はできなくなることびあります。 

• AVCHD の取り込み中は同時操作はでさません。 

《1 DR 、 HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ モードで録画中は、 AVCHD の動画のみ再生できます。（写真や音楽は再生 
でさません） 

《2 DR モード外で録画中や]倍速ダビング中は、「1日80/6日 P 」 の表示びある番組は再生や編集びできません。 
《3市販の映画などび記録された目 D ビデオや AVCHD のディスクは再生でさません。 

《4 DR モードで録画中は、 AVCHD の動画のみ再生でさます。（写真や音楽は再生でさません） 

※己ディスクに録画中やダビング中にディスクの編集はでさません。 

※目1倍速ダビングはでさません。 

※フ HDD の番組を複製中は、再生でさます。 

《8ファイナライズを含むダビングは実行できません。 
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化の操作を実行中のホ約録画の動作 


(〇:実行する X : 実行しない) 


他の操作 

予約録画 
の実行 

他の操作 

予約録画 
の実行 

録画中 

〇※ 1 

音楽の録音•転送•バックアップ • 復元中 

X 

再生中(番組•音楽） 

〇※ 2 

SD / USB 経由で持ち出し番組を転送中 

〇※ 5 

再生中(写真） 

ぴ3 

ネットワーク経由で持ち出し番組を転送中 

广※]※日 

番組の編集の処理を実行中 

〇 

ドアホン•センサーカメラ録画中 

。 《 ] ※日 

写真 • 音楽の編集の処理を実行中 

X 

ドアホン•センサーカメラ再生中 

〇 

番組をダビング中(ファイナライズあり） 

X 

ドアホン•センサーカメラ映像のバックアップ•復元中 

X 

番組をダビング中 

(ファイナライズなし•未フオーマット） 

ぴ4 

フオーマツト中 

X 

番組を高速でダビング中 

(ファイナライズなし•フオーマット済） 

〇 

ファイナライズ中 

X 

番組を]倍速でダビング中 

(ファイナライズなし•フオーマット済） 

ぴ4 

番組キープ中 

ぴ1 

本機から他機器へ i . UNK ( TS ) ダビング中 

X 

アクトビラを表示中 

〇※ 3 

他機器から本機へ i . UNK ( TS ) ダビング中 

ぴ1 

番組をダウン□ード中 

〇※ 7 

外部入力 ( L 1) 取込中 

ぴ3 

動画共有サイトなどのサービスを利用中 

〇※ 3 

DV おまかせ取込中 

〇※ 3 

お部屋ジャンプリンクの LNA ) 利用中 
( r ビデオを見る」「写真を見る」のとさ） 

] ※日 

AVCHD 取込中 

X 

お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 利用中 
( r 放送を見る」のとさ） 

〇※ 3 

写真の取り込み•書さ出し中 

X 

お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 利用中 
(クライアントとして使用時） 

〇※ 3 

写真の印刷中 

ぴ3 

ソフトウエア更新中(ネットワーク） 

X 


《1複数の番組を録画でさない状態のとさは、予約録画び優先され、実行中の操作は終了します。 

《2ディスク再生中にディスクへの予約録画び始まったとさや、 BD ビデオや AVCHD ディスクを再生中に 


XP 、 SP . LP . EP . fr モードの予約録画またはスカパー Z HD の予約録画び始まると、再生は終了します。 
《3実行中の操作は終了します。 

《4 XP 、 SP . LP . EP . fr モードの予約録画またはスカパー Z HD の予約録画は実行されません。 

※己ディスクへの予約録画び始まると、 HDD に代替録画されます。 

※目スカパー./ HD の番組の予約録画の場合、予約録画び優先され、実行中の操作は終了します。 

※フ複数の番組を録画でさない状態のとさやスカパー Z HD の番組の予約録画の場合、実行中の操作は中断します。 
♦予約録画び実行されなかった場合、それぞれの操作終了時点から予約録画び始まります。（スカパー./ HD の番 
組の予約録画は、実行されません） 


必 

要 

な 

と 

さ 
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再生のみでをるディスク/使えないディスクについて 


再生のみでをるディスク 


己 D ビデオ 



映画や音楽などの市販ソフト 

♦本機ではち記のマーク（リージョン 
コード)び表示されたディスクを再生 
でさます。 


DVD ビデオ 

OVD 

video" 


映画や音楽などの市販ソフト 

♦本機ではち記のマーク （ リージョン番 
号)び表示されたディスクを再生でさ 
ます。 


「 A 」 または 「 A 」 を含むもの 



• U —ジョンコードは国により違います。 
「2」 （ または「2」を含むもの)、 「 ALU び 
表示されたちの 



•番号は国により違います。 

CD •音楽や音声び記録された市販ソフト 

^COMPACT ( CD - DA 形式で記録した CD - R や CD - RW を含む） 

•写真び記録された CD - R や CD-RW 


+ R •他の DVD レコーダーで録画されたディスク 

+ R DL (片面2層） （録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます） 

+RW •写真び記録されたディスク 

♦記録状態によって再生でさない場合びあります。 

• CD - DA 規格に準拠していない CD (コピーコント□-ル CD など）は、動作および音質の保証はできません。 

• 8 cm ディスクに記録や編集はでさません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。 

•本機では 、 「RAM 2」マークのついた DVD - RAM ディスク （ SXIU 上の高速記録対応)の記録や編集はできませ 
ん。再生や HDD へのダビングのみ可能です。 

•他機器で八イビジョン動画 ( AVCHD ) を記録したディスクの編集や追記はできません。再生や HDD への取り 
込みのみ可能です。 


本機で®えないディスク 


•力—卜 IJ ツジから取り出せない DVD-RAM (TYPED • BD - RE ( Ver . 1 .0) 

• S . 目 G 目/己. 2 GB DVD-RAM 

•本機(外の機器で記録し、ファイナライズされていない DVD - R (ビデオち式)、 DVD-R DL (ビデオち式)、 
DVD - RVV (ビデオち式） 

• PAL 方式で記録されたディスク 

• HDDVD •ビデオ CD •SACD •SVCD •DVD 才ーディオ 

• Photo-CD • パソコンやゲームのソフトなど 
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SD 力ードについて 


本機で使える力ード_ 

SD メモリーカード （8 M 目〜2 G 目） 

(miniSD メモリーカード 、 microSD メモリーカード 
を含む） 

SDHC メモリーカード （4 G 目〜32 GB ) 

(microSDHC メモ U —力ードを含む） 

SDXC メモリーカード （48 G 目、目4 G 目） 

(microSDXC メモ U — カードを含む） 


力ードを廃棄/譲渡するときのお願い_ 

本機やパソコンの機能による r フォーマット」や「削除」 
では、ファイル管理情報び変更されるだけで、カード内 
のデータは完全には消去されません。廃棄/譲渡の際 
は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン 
用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを 
完全に消去することをおすすめします。カード内の 
データはお客様の責任において管理してください。 


♦本書では上記カードのことを rsD 力ー ド」と記載し 
ています。 

• mini タイプ、 micro タイプの SD 力ー ドは、必ず専用 
のアダプターを装着してご使用ください。 

• SD 力ードを他機でフォーマットすると、記録に時間 
びかかるようになる場合びあります。また、パソコン 
でフォーマットすると本機では使用できない場合び 
あります。このようなときは本機でフォーマットし 
てください。 （-H 26) 

•SDHC メモリーカードと SDXC メモリーカードは 
それぞれのカードに対応した機器で使用でをます。 
(SDHC メモリーカードは SDXC メモリーカード対 
応機器でち使用でをます） 

非対応のパソコンや機器で使用すると、カードび 
フオーマツトされるなど記録内容び消去されてしま 
ラ場合びあります。 


誤消去防止のために 


力ードにあるスイッチを 「 L 日 CK 」 側にすると、 
カードの内容を誤って消去することを防げます。 


書さ込み禁止 
スイッチ 



本機で利用できる操作_ 

本機では、じ(下のことびでさます。 

•動画 ( AVCHD 、 MPEG 2) の取り込み(- >84) や再生 

(- > 50 ) 

•録画した番組の持ち出し (-M 07) 

♦写真の再生 (《^9 1 ) や取り込み ("► SA ) 

•音楽の再生 (">99) や転送 (">98) 

-持ち出し番組や音楽を他の機器で再生する場合、動 
作確認済みの機器については、当社ホームページ 
(" K 3) をご覧ください。 


必 

要 

な 

と 

さ 
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USB 機器にごいて 


本機に接続でをる USB 機器は？ 


US 己機器を巧続ずる 


当社製の下の USB 機器と接続することびできます。 
• デジタル八イビジョンビデオカメラ 
• SD ビデオカメラ 


•デジタルカメラ 
•携帯電話 

•ポータブルテレビ（ビエラ•ワンセグ） 

I 無線 LAN アダプター ( DY - WL 10) 

_ビエラコミュニケーションカメラ 

( TY - CC 10 W ) 


DMR-BZT600 


DMR-BZT700 



USB 接続ケーブル 

( US 目機器の付属品など指定のケーブル) 


動作確認済みの機器については、当社ホームページ 
(« K 3) をご覧ください。 


DMR-BZT700 


背面端テち同様に接続することびでさ 


ます。 


•上記外の US 目機器 ( US 目メモリー、 US 目 IJ - ダー 
&ライター、 US 目電源を利用する機器など）について 
は動作保証しておりません。故障の原因になります 
ので、ご使用にならないでください。 

♦ US 目八ブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合 
や US 目端テ経由でパソコンと接続した場合の動作は 
保証しておりません。 

•当社製無線 LAN アダプター DY - VVL 1 日(別売)の場 
合、付属の USB 延長ケーブルをお使いいただけます。 
♦接続に使う US 目ケーブルは、接続する機器の付属品 
など、メーカー指定のケーブルをお使いください。 


本機で利用できる操作_ 

本機では、じ(下のことびできます。 

•動画 ( AVCHD 、 MPEG 2) の取り込み(- >84) 
•録画した番組の持ち出し (-H 07) 

• 写真の再生(- >91 ) や取り込み(- >94) 


接続した当社製機器に設定画面び表示される場合びあ 
ります。接続した機器の取扱説明書に従って設定して 
ください。（機器によっては、パソコンに接続するモー 
ドに設定する場合もあります） 

♦接続•設定については、接続した機器の取扱説明書ち 
参考にしてください。 

♦本体表示窓の"へ^" (" M 1) 点滅中は、認識や読み这 
み•書き这みを行っています。本体び正常に動作しな 
くなったり、記録内容び破壊されたりする恐れびあ 
りますので、点滅中に電源を切ったり、 USB 接続 
ケーブルを抜かないでください。 

. 当社製無線 LAN アダプター DY - WL 10 (別売)は電 
源 r 切」状態で、番組のダウン□ー ドなどのネット 
ワークを利用する機能を使用していないときに抜 
さ差ししてください。 
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受信でをるテレビ放送について 


地上デジタル放送(^[化デジタル) 


UHF 帯の電波を使つて行ラ放送で、関東、中京、近畿の 
兰大広域圏の一部で2日日3年12月から開始され、そ 
の他の都道府県の県庁所在地は200目年末までに放 
送び開始されました。今後ち受信可能エリアは順次お 
大されます。 

高品質の映像と音声、さらにデータ放送び特長です。現 
在の放送内容は、地上アナ □ グ放送と同じ放送や、それ 
を八イビジヨン化したものび中/こ\です。 

に01日年12月現在） 

•本機ではワンセグ放送を録画できます。 (-H 0日） 

ワンセグは携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送 
で、2日日目年4月1日より、 NHK および民放各社か 
らサービスび開始されています。（お住まいの地域に 
よっては、放送されない地域もあります） 


BS デジタル放送 (BS デジタル) 


放送衛星（目「日 adcasting Satellite ) を使って行う放 
送で、八イビジョン放送やデータ放送び特長です。 
• W 0 W 0 W などの有料放送には、加入申し込みと契約 
び必要です。 

♦本機では、目 S アナ□グ放送はご覧いただけません 
び、より多くのチヤンネルをご覧いただける目 S デジ 
タル放送をお楽しみいただけます。 


110度 CS デジタル放送 fcs デジタル) 


通信衛星 (Communications Satellite ) を使って行 
ラ放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門 
チヤンネルびあります。ほとんどの番組は有料です。 

•1 1日度 CS デジタル放送の放送事業者 r スカパー Z 62」 
への加入申し込みと契約び必要です。 

「スカパー / e 2」 には、 CS 1 と CS 2 の2つの放送サー 
ビスびあります。 

お問い合わせ巧 

r スカパー Z 62」カスタマーセンター 

0570-08- 1212けビダイヤル） 

(携帯電話 . PHS のちは、04曰- 276-7777) 

受付時間1日:0日〜2日:0日(年中無休） 

「スカパー./ 62」公式ホームページ 

http :// www . e 2 sptv . jp / 


アナ□グテレビ放送か5デジタルテレビ放送への 
移行について 

地上アナ □ グテレビ放送と目 S アナ□グテレビ放送 
は2日11年7月24曰までに終了することび、国の 
法令によって定められています。 


•組材 A - 

• 本機では、地上アナ □ グ放送を受信することはでをません。 

•己- CAS 力ードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。 

• W 0 W 0 W など有料の放送局とのご契約は目- CAS 力ード単位で 
のご契約となります。テレビの目- CAS カードでご契約いただい 
ている場合でち、本機付属の目- CAS カードのご契約び必要です。 
•本機では、ラジオ放送やデータ放送は記録できません。 
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取 0 扱いについて 



録画内容の補償に関する免責事項について 

本機の温度上昇について 

何らかの不具合により、正常に録画•編集びでさな 
かった場合の内容の補償、録画•編集した内容(デー 
夕）の損失、および直接•間接の損害に対して、当社 
は一切の責任を負いません。また、本機を修理した 
場合 ( HDDlil 外の修理を行った場合ち）においても 
同様です。あらかじめご了承ください。 

本機を使用中は温度び高くなりますび、性能 • 品質には 
問題ありません。 

本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切っ 
て電源コードを抜いてから3分!;!上待ってください。 
•本機の温度び気になる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


本機の移動 

本機を廃棄/譲渡するとき 

① 電源を切る 

(本体表示窓から " BYE " び消えるまで待つ） 

② 電源プラグをコンセントから抜く 

③ HDD の回転び完全に止まってから （3 分程度待っ 
てから）、振動や衝撃を与えないよラに動かす 
(電源を切っても、 HDD はしばらくの間は惰性で回 
転しています） 

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールや 
データ放送のポイントなど)び記録されています。 

廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、「個人情報 
リセット」 （"H 32) を実行し、記録された情報を必ず 
消去してください。 

•本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責 
任で管理してください。 

お手入れ 

本機を修理依頼するとき 


本体 

電源プラグをコンセントから抜さ、乾いた柔らかい布 
でふいて < ださい。 

♦巧れびひどいとさは、水にひたした布をよく絞って 
からミちれをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてく 
ださい。 

♦ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶 
剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れび 
ありますので使用しないでください。 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書きに従つ 
て < ださい。 


HDD の初期化(録画内容の消去)に関するお願い 

HDD は大変デリケートな部品です。細/こ\のを意を 
仏って修理を行いますび、修理過程においてやむを得 
ず記録内容び失われたり、故障状態によっては HDD の 
初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われま 
す)や交換び必要な場合びあります。 

このよラな場合、記録内容(データ）の修復などはでさ 
ません。あらかじめご了承ください。 

HDD の初期化に同意でさない場合は、その旨を修理 
をご依頼されるとさにご連絡ください。（ただし、初期 
化しないと修理びでさない場合びあります） 


録画/再生用レンズ 

長期間使用すると、レンズにほこりなどび付着し、正常 
な録画 • 再生びでさなくなることびあります。 

使用環境や使用回数にもよりますび、約1年に一度、レ 
ンズク IJ ーナー(別売)でほこりなどの除去をおすすめ 
します。使いちは、レンズクリーナーの説明書をご覧く 
ださい。 

•クリーニング中に音びすることびありますび、故障 
ではありません。 


150 


VQT3C03 









HDD ( A — ドディスク） 


HDD は振動•衝撃やほこりに弱い精密機器です 

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場 
合、録画や再生びでさなくなる場合もあります。 

特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜 
いたりしないでください。また、停電などにより、録画- 
再生中の内容び損なわれる可能性びあります。 

HDD は一時的な保管場所です 

HDD は、録画した内容の恒义的な保管場所ではありま 
せん。一度見るまで、または編集やダビングするまでの 
一時的な保管場所としてお使いください。 

HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バック 
アップ)を… 

HDD 内に不具合個所びあると、録画時や再生時、ダビ 
ング時に継続した異音びしたり、映像にブ□ック状の 
ノイズび発生することびあります。そのままお使いに 
なると劣化び進み、 HDD 全体び使えなくなってしまう 
恐れびあります。 

このよラな現象び確認された場合は、すみやかにディ 
スクなどにダビングし、修理をご依頼ください。 

• HDD び故障した場合は、記録内容(データ）の修復は 
でさません。 


ディスク、カード 



論 


信号面や端テ面には手を触れない 

巧れたとを 

水を含ませた柔らかい巧でふさ、あとはからぶさして 
<ださい。 

信号面—— 

(光っている面） 

内側から外へ 

レコードクリーナーやシンナー、 
ベンジン、アルコールでふかない 

♦ディスクク U —ナー(別売)のご使用をおすすめします。 
♦ディスクび巧れている場合、記録や再生びでさない 
ことびあります。 



破損や機器の故障防止のために、次のことを必ずお守 

り < ださい。 

•落としたり、激しい振動を与えたりしない。 

•お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりし 

ない。 

•ディスク 

•シールやラベルをはらない。（ディスクにそりび発 
生したり、回転時のノ くランスびくずれて使用でさな 
いことびあります） 

•印刷面にあるタイトル欄に文字などを書さ込む場 
合は、必ず柔らかい油性のフてルトペンなどを使 
ラ。ボールペンなど、先のとびった硬いものは使わ 
ない。 

-傷つさ防止用のプ□テクターなどは使わない。 

-下のディスクを使わない。 

-シールやラベルびはがれたり、のりびはみ出して 
いるレンタルなどのディスク 
-そっていたり、割れたりひびび入っているディスク 
-八ート型など、特殊な形のディスク 



准 


•力ード 

-カード裏の端テ部にごみや水、異物を付着させない。 

保管場所 

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。 

•ほこりの多いところ 

•高温になるところ 

•温度差び激しいところ 

•湿度の高いところ 

•湯気や油煙の出るところ 

•冷暖房機器においところ 

•直射日光のあたるところ 

•静電気 • 電磁波の発生するところ（大切な記録内容び 
損傷する可能性びあります） 

使用後はケースに収めてください。 
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取り扱いについて(っづき) 


内蔵無線 LAN 使用上のお願い 


DMR-BZT700 


■ 使用周波数帯 

内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用し 
ますび、他の無線機器ち同じ周波数を使っている 
ことびあります。他の無線機器との電波干渉を防 
止するため、下記事項に留意してご使用ください。 


■ 周波数表示の見かた 

周波数表示は、本機背面(定格銘板）に記載してい 
ます。 


変調ち式び DSSS と日 FDM 方式 
2.4 GHz 帯を使用 一 1_ I I- 電波与干渉距離 


2.4 DS/0F4 


40 m 下 



T 

2.400 GHz 〜2.483己 GHz の全帯域を使用し、 
かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを 
意味する 


無線 LAN 機器使用上のを意事項 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの 
産業 • 科学 • 医療機器のほか、工場の製造ラインなど 
で使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要 
する無線局)および特定ル電力無線局(免許を要し 
ない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要 
する無線局)び運用されています。 

のこの機器を使用する前に、おくで移動体識別用 
の構内無線局及び特定ル電力無線局ならびにア 
マチュア無線局び運用されていない事を確認し 
て < ださい。 

(2) 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局 
に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合 
には、すみやかに場所を変更するか、または電波 
の使用を停止したラえ、下記連絡先にご連絡い 
ただき、混信回避のための処置など(例えば、 
ノてーテイシヨンの設置など）についてご相談し 
て < ださい。 

③その他、この機器から移動体識別用の特定ル電 
力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有 
害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお 
困りのことび起さた時は、次の連絡先へお問い 
合わせください。 



ノけソニツク D に A (デイーガ）ご相談窓 □ ("M 76) 



■ 機器認定 

内蔵無線 LAN は、電波法に基づく技術基準適合証 
明を受けていますので、無線局の免許は不要です。 
ただし、内蔵無線 LAN にじ(下の行為を行ラことは、 
電波法で禁止されています。 

•分解/改造する 
•本機背面記載の定格銘板を消す 
•己 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う 
■ 使用制限 

内蔵無線 LAN の使用にあたり、 liTF の制限びあり 
ますので予めご了承ください。 

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵 
無線 LAN の使用または使用不能から生ずる付随的 
な損害などについては、当社は一切の責任を負い 
かねます。 

•日本国内でのみ使用できます。 

•利用権限のない無線ネットワークには接続しな 
いで < ださい。 

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する 
権限のない無線ネットワーク （SSID’x) び表示さ 
れることびありますび、接続すると不正アクセス 
と見なされるおそれびあります。 

•磁場•静電気•電波障害び発生するところで使用 
しないで < ださい。 

-次の機器の付近などで使用すると、通信びとぎ 
れたり、速度び遅くなることびあります。 
•電子レンジ 

•デジタルコードレス電話機 
•その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の 
おく (Bluetooth 対応機器、 

ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など） 
-802.1 1 n(2.4 GHz/ 已 GHz 同時使用巧)の無線 
ブ□-ドバンドルーター(アクセスポイント）を 
お選びください。日 GHz でのご使用をおすすめし 
ます。また暗号化ち式は 「AES」 にしてください。 
•電波によるデータの送受信は傍受される可能性 
びあります。 


《無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前の 
ことです。この SSID び双方の機器で一致した場合、通信可 
能になります。 














こんな表示が出た s 


下記外の表示やメッセージについては、本体の「操作ガイド」をご覧ください。 

ガイド 

0を巧ず 



II ま示 

i 



■表示ザ化ない、またヴ芭い場を 


): 巧定する ちる ■ %ド :巧了する I 


この項目を確認してください。 


表示夕字 


調べるところ•原因•対策 


•停電や電源コードをコンセントから抜いたあとなどに、点滅します。時刻を 
合わせてください。 

•デジタル放送び受信でさる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせ 
ます。 

•ダウン□ー ド実行中です。表示び消えるまで、本機を操作することはできま 
せん。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないで < ださ 
し^。 （1/ 已などはダウン□ー ドの進行状況です） 


•ソフトウエアの更新中です。表示び消えるまで、本機を操作することはでき 
ません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでくださ 
し^。 （ 1/日などは更新の進行状況です） 



6のいずれかを表示 


•本体とリモコンのリモコンモードび違っています。リモコンモードを合わ 
せて < ださい。 

. リモコン（フルリモコン）の場合： 

— mm 表示されたこの番号の数字ボタンを押しなびら、 
— mm ~ [決定]を3秒上押したままにしてください。 
•シンプルリモコンの場合： 

表示された番号に対応した下記のボタンと[決定]を3秒上押したまま 
にしてください。 

• U 30 1:[ィィ早戻し] -US 日4:[■停止] 

• U 3 日2: [►再生] . U 3 日日：[録画一覧] 

• U 3 日3:[►►早送り] -US 日目： [予約/確認] 

•4 〜目の数字び表示されている場合、本機!;^外のリモコンでは操作でさない 
場合びあります。 （ リモコン下部に"旧 6" の表示びあるリモコンで操作でき 
ます） 

•アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線び接触(タッチ）し 
ていないか確認してください。 
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巧語巧說 


なりこついでのご質日 


項目を至んで<だちい 

基本操作 


必要なとさ 


本体表示窓 


VQT3C03 































































こんな表示が出た s (つづを） 


[ 

表示文字 

調べるところ•原因•対策 1 


•本体の内部温度び上昇しています。安全のため動作停止中です。表示び消え 
るまで(約30分間）お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置 
し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。 


•ディスクび入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常び確認さ 
れたため、ホ欄作を正帛に戻すための細動紳です。表示び消えれば使 
えます。消えない場合は、む買い上げの販売店にご欄ください。 

本 

体 

弟 

•本機で使用でさない US 目機器び接続されています。本機に対応した機器を 
ぉ使ぃくださぃ。 

•USB 機器接続時に異常び発生しました。接続した USB 機器をいったん本 
機から外して、再び接続し直してください。 

ox 

示 

窓 

•再生やダビング中に、ディスクに異常び確認されたため、本体動作を正常に 
戻すための SI 日動神です。就び消えれば使えます。消えない場合は、お 
K い上げの販売店にご相談ください。 


•本機び正常に動作しません。本体の[電源 c!)/l] を押し、電源を切/入してく 
ださい。それでも症状び変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談く 
ださぃ。 


HUM 

(数字の日日は例です） 

•異常び発生しました。 （" F " または" H " 降の数字は、本機の状態によつて変 
わります） 

電源を一度、切/入してください。 


♦上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。 

•上記の操作をしても表示び消えない場合、お買い上げの販売店またはおおくの r 修理ご相談窓ロバ^^ 76) へ 
修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、 r ヴービスき号、 F99」 などとお知らせください。 
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» 障かな！？ 


修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これ5の処置をしても直5ないときや、下記の項目 
外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


r 故障かな！？」の内容は、本体の r 操作ガイド」や当社ホームページ (-K3) もあわせてご覧ください。 

ガイド 

〇を巧す 
操作ガイド 


—この項目を確認してください。 



次のような場合は、故障ではありません 


本機び操作を受けつけなくなつたときは… 


•周期的なディスクの回転音（ファイナライズ時など 
に通常より回転音び大さくなる場合びあります） 

>電源切/入時の音 

>気象条件び悪いためによる受信映像の乱れ 
>早送り•早戻し時の映像の乱れ 
• 3D ディスク入れ換え時の画面の乱れ 
•目 S/CS 放送の一時的な休止による受信障害 
•iU 下の状態のとさに、本機から HDD の動作音び聞こ 
える場合びあります。 

. 電源切/入時 
•番組表データを受信中 

•オンエアーダウン□ー ド中または番組のダウン 
□—ド中 
•録画中 

•録画モード変換時、持ち出し番組作成時または音楽 
データの AAC 圧縮時 

•「ビエラ U ンク録画待機」 （"H 38) の「入」時 
•予約録画終了時または午前4時ごろ （1 週間に一度 
程度)の、本機全体の自動再起動時 
本機の安定性維持のため、自動的に内部点検を行つ 
ています。 


各種安全装置び働いていることびあります。 

① 本体の[電源 (!)/!] を巧し、電源を切る 

•切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的 
に切れます。 

(それでも切れない場合は、電源コードをコンセ 
ントから抜さ、約1分後再びコンセントに差し 
込む） 

② 本体の[電源 (!)/!] を巧し、電源を入れる 

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 


診断コードについて 

本機では、故障と思われる症状び出たとさは、下記の操作を行って機器の状態を診断することびでさます。 

① [スタート] を押す 例） 

② 「その他の機能へ」を選び、 じ夫定] を押す 

③ 「診断コード」を選び、 じ夫定] を押す 

④ [黄] を日秒上押す 

⑤ r はしリを選び、 [決赶 を押す 
•診断を開始します。 


機種名： DMR - BZT 700 
診断コード 


ソフトパ-ジョン 1.00 

機器の： 0000 00000000 0000 


0000 0000 「0000 I I0000 I 

本機の状態を番号で表示しています。 

お電話でのお問い合わせのときに、本機の状態を把握し 
適切な応対をさせていただぐために、 

上記コードをお聞きずることがあります。 

故障とおわれる場を、詳細診断を巧うことができます。 
リモコンの黄ポタンを日秒 1U 上巧してください。 


診断結果 BD ドライプ 
HDD 
その他 
コード 


異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
0000 - 0000 - 0000-0000 
が続く場合は、 


再起動の後、テレビ視聰画面へ戻りまず。 

この画面を表示中は、予約録画が実行されません。 


>診断コードですべての故障を診断でさるわけではありません。あらかじめご了承ください。 
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巧目をちんで<だちい 

基本操作 


つたじき 


必要なとさ 
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SK 障かな！？(っづき) 


電源 


電源が入5ない 

♦予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、 r クイッ 
クスタート」を「入」にしていると、電源ボタンじ(外の 
操作びでさないとさびあります。 

♦電源コードを差した直後は電源び入りません。しば 
らくお待ちください。 

•停電のあとなど一時的にリモコンから電源び入らな 
い場合びあります。本体の [電源 &/I] を押し、電源を 
入れてください。 

自動的に電源が切れた 

•「自動電源脚]」 （"H 33) やビエラリンク （HDM I)の 
電源オフ連動 ("H 18)、にまめにオフ」の機能び働 
いている場合、自動的に電源び切れます。 

自動的に電源が入る 

• ビエラ IJ ンク （HDMI) をお使いのときは、テレビから 
予約されると、本機の電源び自動的に入ります。 


テレビ画面や映像 


本機を接続した5、テレビの映りが悪くなった、 
または映5なくなった 

♦アンテナ線の接続ち法によっては、映りにくくなる場 
合びあります。お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦じ(下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も r 入」にし 
て < ださい。 

-かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受 
信」にしているとき (《► 準備編 24) 

• 「アンテナ電源」を r オン」にしているとさ (-H31) 
•r アンテナ出力」 （"►! 31) を「オン」にする。 

「オフ」の場合、本機の電源「切」時に目 S - 11日度 CS 
アンテナ出力から信号を出力しないため、テレビな 
どで目 S，1 1日度 CS デジタル放送を視聴でさません。 
• 一度「アツテネ ー タ ー 」 （ィ準備編 36) の設定を切り 
換えてみてください。 

アンテナレベルが改善して、テレビの映りがよく 
なってら、アンテナレベル不足の表示が消えない 

かんたん設置設定」 （イ準備編2日) をやり直してく 
ださい。 


映像が映5ない 
映像が乱れる 

♦接続やテレビ側の入力切り換えを確認してくださ 

い。(ィ準備編4〜 21) 

*HDMI 端子接続時： 

• 接続状態に合わせて、 「HDMI 映像優先モード」 

(今準備編 32) を設定してください。 

- HDMI 端テでテレビと接続：「入」 

- HDMI 端テでアンプなどと接続し、 D 端テでテレビ 
と接続：「切」 

• HDCP (不正コピー防止技術）に対応した機器(パソ 
コンのディスプレイなど）に接続したときは、機器 
によっては正常な映像にならない、または映らない 
場合びあります。（音声は出力されません） 

-下の場合、 HDMI 認証び起こり、黒画面になります。 
-に4口出力」 （"H 38) び r 入」の場合、 24p 素材とそ 
れ外の素材び切り換わる部分 
-SD 映像と 3D 映像を切り換えたとさ 
.「Deep Color 出力」 （- H 38) もしくは「コンテンツ 
タイプフラグ」 （-H 39) を「切」にしてください。 

*D 端テ接続時： 

•本機の出力設定びテレビの D 端テの性能を超えて 
いる場合や、接続したケーブルによっては、映像び 
映らないときびあります。じ(下の操作を行ラと D1 
出力になり、 「D 端子映像出力」 （"H 39) び r 入」に 
なって、映像び映ります。 

① [決赶 と 盾] と 横] を同時に日秒!;!上押す 
•本体表示窓に"0日 RET" び表示されます。 

② 本体表示窓に"04 PRG’’ び表示されるまで 
[►] を数回押す 

③ [決定] を3秒!;!上押す 

• の端子出力解像度」 （"H 39) びの3」の4」の場合、 
DVD ビデオや外部入力、 DV 入力からの映像は、は 
じめの数秒間黒い画面び表示されたり、画面び乱れ 
たりします。 

♦テレビによっては、再生中などの操作時の画面にノ 
イズび出る場合びあります。 

HDMI 端子で接続している場合、接続するテレビの 
HDMI 端テを変更すると改善される場合びあります。 

表示していた画面が消える 

* r テレビ画面の焼さ付さ低減機能」 （"H 37) び r 入」の 
場合、1日分!;!上操作を行わないと、自動的に表示し 
ていた画面を切り換えます。 










画面の上下左ちに黒帯(グレー帯)が表示される 
画面の横縦比がおかしい 

♦「画面モード切換」（- >23) で調整してください。 

(テレビのアスぺクト設定でも調整できます） 

•「TV アスぺクト」（"►準備編 34) の設定を接続したテ 
レビに合わせてください。 

•4:3 のテレビに接続する場合、 「D 端テ出力解像度」 
(-H 39) をの1」またはの2」に設定してください。 


再生時の映像に残像が多い 

•「HD オプテイマイヴー」 ("^60) を「切」にしてください。 


本機のリモコンで操作した5、他の当社製機器ら 
動いてしま5 

♦本機と他の当社製機器のリモコンモードび同じに 
なっています。本機のリモコンモードを変更してく 
ださい。（"►準備編 40) 


本巧 


本機が熱い_ 

♦本機使用中は温度び高くなりますび、性能•品質には 
問題ありません。本機の上下左ちにスペースをあけ 


ノ V イビジヨン映像で出力されない 


♦ディスクによっては著作権保護のため、 D 端テからの 
出力び48日 P に制限される場合びあります。 

• HDMI 端テ！;(外で接続時、！; TF の場合は出力び 480i 
に制限されることびあります。 

. ディスクから HDD にダビングした番組を再生時 
-お部屋ジャンプ (DLNA) 利用時(クライアントとして使用） 
•i.UNK(TS) 入力の視聴時 


■:! 化 !=1■:! W J 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


再生時 


て < ださい。 

本機の温度び気になる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


ディスクが取り出せない 

♦本機の故障び考えられます。 

電源 r 切」状態で au 下の操作を行ラと、ディスクトレ 
イび開さます。 

① じ夫 冠と盾]と 横] を同時に日秒!;(上押す 
. 本体表示窓に"0日 RET" び表示されます。 


ボタン操作 


リモコンび働かない 


♦本体と U モコンの U モコンモードび異なっていませ 
んか。電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直 
す必要びある場合びあります。 



表示されたこの番号の数字ボタンを押しなびら、 
[決定]を3秒じ(上押したままにしてください。 
シンプルリモコンのリモコンモードを設定する場 
合、表示された番号に対応したボタンと[決定]を 
3秒じ(上押したままにしてください。 （-H 日 3) 


• IJ モコンモード("►準備編 40) を「4」〜「6」に設定し 
ている場合、本機のリモコン外では操作できない 
ときびあります。 （U モコン下部に"旧目’’の表示びあ 
るリモコンで操作でさます） 

♦本体の U モコン受信部に向けて操作していますか。 
また、受信部に直射曰光やインバーター堂光灯の強 
い光び当たると受信でさなくなる場合びあります。 

• U モコンと本体の間に障害物（ラックなどの色つさ 
ガラスも含む)などびありませんか。 

♦テレビのメーカー番号び異なっていませんか。電池 
を交換すると、合わせ直す必要びある場合びありま 
す。（"> 準備編 41) 


② 本体表示窓に"0目 FT 0’’ び表示されるまで 
[►] を数回押す 

③ [決赶を押す 

(ディスクトレイび開かない場合は、電源コードを抜 
さ差ししたあと、再度同様の操作を行つてください） 
ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談 
<ださい。 


シンプルリモコン 


登録した予約番組や録画した番組び表示されない 

•リモコン（フルリモコン）から予約を登録•修正した 
番組は、シンプルリモコンから表示することはでき 
ません。 


録画一覧の残量表示と使用した量が違う 


♦録画一覧の残量は、登録されている予約びすべて実 
行された場合の残量を表しています。 


予約がでさない 

♦視聴制限のある番組は、シンプルリモコンから予約 
することはできません。リモコン（フルリモコン）か 
ら予約してください。 


要 

な 

と 

さ 
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スタートボタンについて 


スタート画面から本機の各機能の操作を行うことびでさます。 

• ディスクの種類、記録状態によって、選択できる項目は異なります。 


卷を押す 


録画した番組を見る 


写真を見る 
音楽を聴く 
撮影ビデオを見る 

予約する 
ダビングする 
モバイル機器へ持ち出す 
ネットワーク機能を使う 
その他の機能へ 

ブルーレイ （BD)/DVD 
SD 力ード 

--ミ夫定 


放送メール 
(- H 30) 
- RTiTn (-»49) 

か 1 (^91) 

■田亞 1(^99) 
- RTiTn (-»49) 

-(->28) 


>放送視聴へ 


ED 挿入時 


[持ち出した番組を確認 i 

—(->109) 

1 撮影ビデオ (AVCHD) を見る i 

— (-^已〇) 

1 写真を見る ^ 

-(->91) 

1 音楽を聴く J 

-(->99) 

] 撮影ビデオ (AVCHD) を取込 

一(斗 84) 

1 撮影ビデオ (MPEG2) を取込 4 

— (^85) 

1 写真かんたん取込 ^ 

—(- >94) 

1 力-ド管理 斗 

一（斗 127) 


かんたんダビング 


詳細ダビング 


かんたん転送 


持ち出し番組一覧 


お部屋外ンプリンクの LNA)- 


テレビでネット 


(•>70) 

(- >72) 

(->107) 

(斗 108) 

(斗 122) 

(^112.115) 


1予約確認 ^ 

(- >39) 

1新番組おまかせ録画^ 

—(- >35) 

1ぴったり録画 

(^27、 86) 

1 DV おまか甘取込 -j 

—(- >87) 

\ lUNK (TS) ダビング-^ 

—(- >89) 

1ドアホン•センサーカメラ映像 "4 

—(->110) 

1放送設定 4 

—(->131) 

1初期設定 4 

—(->133) 

1 メール/情報 -4 

(-H30) 

1該断コード 4i 

(-H55) 

1 USB 機器 4 

- USB 機器 


_ 1* _ 

撮該ビデオ 
持ち出し番組 
持ち出し番組のかんたん転送 


挿入時 
例） 


書込許可：記録でさまず。 


•(斗91、 94) 

•(- >84) 

■(->108. 109) 
-(^107) 


RAM(VR) 


メ竺。願 


1録画した番組を見る ^ 

(•>49) 

1プレイリストを見る -4 

(•>57) 

1写真を見る 4 

(•>91) 

1写真かんたん取込 

—(- >94) 

1 DVD 管理 q 

—(-H26 〜にが※ 


四巧巧]挿入時 

例） DVD-RAM 


[撮影ビデオ (AVCHD) を見る 


写真を見る 


撮影ビデオ (AVCHD) を取込 • 


写真かんたん取込 


■ :， .M 

[BD-Vii 


挿入時 


deo を再生する 


I挿入時 


DVD-Video を再生する- 


(•> 已〇) 

(- >91) 
(•>84) 
(-►94) 

(•>49) 

(•>49) 


• r 録画した番組を見る」「撮影ビデオを見る」を選ぶと、 HDD 内の未視聴 
で最新の1日番組を表示します。（ダウン□ー ドした番組や「1回だけ録 
画可能」な番組を除 <) 

-番組数び1日未満の場合は、サンプルの画像を表示します。 

•同時操作中は、サンプルの画像の動さび遅 < なる場合びあります。 




n 

写真を見る 

n 

音楽を聴く 

II . 

撮影ビデオを見る 

9 

予約ずる 

A ダビングする 

1/ 

モパイル機器へ持ち出す 

か 

ネットワーク機能を使ラ 

を 

その化の機能へ 

ク 

ブルーレイ （BD)/DVD 

B 

SD 力ード 


獻^ 



ハードディスクに録画したを組を見ることびできます 
番組の編集や消まちでをます 



























































































































































仕様 


この仕様は、性能向上のため変更することびあります。本が 


電源 AC 100 V、50/60 Hz 
消費電力 動作時:約27 W 

待機時(クイックスタート「切」）： 
時刻表示点好時•約 0.3 v\ri 
時刻表示消な時•約0.0曰 v\ri 

待機時(クイックスタート「入」）： 
時刻表示点好時•約 4.9 
時刻表示消好時•約 4.8 

電源 AC 100 V、50/60 Hz 
消費電力 動作時:約26 W 

待機時(クイックスタート「切」）： 
時刻表示点'打時•約 0.3 vri 
時刻表示消な時•約0.0曰 旷 

待機時(クイックスタート「入」）： 
時刻表示点'打時•約 4.9 
時刻表示消'打時•約 4.8 


《1 


《2 


地上デジタルアッテネーター：「オン」 

BS’ 11日度 CS デジタルアンテナ電源：「オフ」 
BS’ 11日度 CS デジタルアンテナ出力：「オフ」 
■•训;もり Wilil 無線 LAN 未接続時 
外部接続端テ (LAN、USB、DV) :未接続 
HDMI 出力解像度：1日 80i 
待機時(電源切時)でち、番組表データの受信な 
ど本機び動作している場合の消費電力は増え 
ます。 


年間消費電力 


区分名& 


年間消費電力量 X 


省エネ基準達成率 X 


129.5 kWh / 年 
I 27.9 kWh / 年 


《3ブルーレイディスクレコーダーについては、 
「区分/省エネ基準」び設定されていないため記 
載しておりません。 

《4表示値は JEtA 基準による算出式を基に算出 
した参考値です。 


寸ミ去 幅430 mm x 高さ49 mm x 奥行] 99 mm 

(突起部含まず） 
幅430 mm X 高さ49 mmx 奥行209 mm 
_(突起部含む） 

本体 質量 回 正 圧百百 ia 約 2.9 kg 

I 約 2.7 k 宫 


許容周囲温度 日で〜4日で 


許容相対湿度 1日％〜 80%RH (結露なさこと） 


時計 


クオーツ制御、24時間、デジタル表示 


テレビジョン方式 


映像ち式 

NTSC 方式、有効走査線数48日本、 

目日フィールド 
デジタル八イビジョン： 

地上デジタル放送ち式（曰本)、 
衛星デジタル放送ち式（曰本） 

アンテナ 

地上デジタル入力 

受信入力 

90 MHz 〜77日 MHz 7己0 

(VHF:1 〜12 CH、UHF:13 〜62 CH、 
CATV:C13 〜 C63 CH) 

BS ‘1 10度 CS デジタル - IF 入力 

1032 MHz 〜2日71 MHz 

(IF 入力周波数)7己0 
電源供給: DC 1日V、最大 4W 
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仕様(っづき) 


入出力端子（映像•音声を除 <) 


DV 入力/ 4ピン： 1系統 ( IEEE 1394 準拠) 


TS 入出力端子 


DMR-BZT700 


端子は前面1、背面1装備 


DMR-BZT600 


端テは背面1装備 

SD メモリー 1 系統 


カー ドス□ツト 

LAN 端子 
USB 端子 


1系統 （10 BASE - T /1 OOBASE - TX ) 


DMR-BZT700 


前面1系統、背面1系統 


DMR-BZT600 


前面1系統 

(DC 己 V MAX 500 mA ) 


映像 


記録圧縮方式 

MPEG -2 (Hybrid VBR ) 

MPEG -4 AVC / H .264 

映像入力 

入力端子 
入カレベル 

1系統（ピンジャック） 
1.0 Vp-p 7己0 

S 映像入力 

入力端子 

Y 入カレベル 
C 入カレベル 

1系統 

1.0 Vp-p 7己0 
0. S 86 Vp-p 7己0 

映像出力 

出力端子 
出カレベル 

1系統(ピンジャック） 
1.0 Vp-p 7己0 

S 映像出力 

出力端子 

Y 出カレベル 
C 出カレベル 

1系統 

1.0 Vp-p 7己0 
0. S 86 Vp-p 7己0 

D 端モ映像出力 
( D 1/ D 2/ 
D 3/ D 4 端子） 

出力端子 

(4801/48 

Y 出カレベル: 
CB / PB 出カレ/ 
CR / PR 出カレ/ 

1系統 

0 p /1080 i /720 p ) 

:1.日 Vp-p 7己0 
くル: 0.7 Vp-p 75 Q 
くル: 0.7 Vp-p 75 Q 

HDMI 

映像•音声出力 

出力端子： 

1系統 

(19 ピン typeA 端テ） 

HDMI 

[本機はビエラリンク （ HDMI ) Ver . 己 
に対応しています] 

(480 P /1 080 i /720 p /] 080 p ) 


音声 

記録•再生 
圧縮方式 

• MPEG -2 AAC 

( DR 、 HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM、HZ 
モード•デジタル放送記録時）： 

最大日. 1 ch 記録 

•Dolby Digital 

(XP 、 SP 、 LP 、 EP、FR モード）： 

2 ch 記録 

•リニア PCM 

( XP モードのみ切り換え可）： 

2 ch 記録 

アナ□グ入力 

入力端子 ：2 ch 入力 

1系統（ピンジャック） 
基準入力 ：3日 9 mVrms 

入カレベル： 

FS：2 VrmsCl kHz 、0 服） 

入カインピーダンス ：22 kO 

アナ□グ出力 

出力端子 ：2 ch 出力 

1系統（ピンジャック） 
基準出力 ：3日 9 mVrms 

出カレベル： 

FS：2 VrmsCl kHz 、0 服） 

出カインピーダンス： 1 kO 

(負荷インピーダンス： ] 日 kn ) 

チヤンネル数 

言己録: 2 ch (デジタル放送記録時:最大日.1 ch ) 
再生: 2 ch 

HDMI 出力:最大 7. Ich 
光デジタル出力:最大日. Ich 
(Bitstream) 

デジタル出力 

光デジタル音声出力端子 ：1系統 

( PCM 、 Dolby Digital. DTS. 
MPEG -2 AAC 対応） 

HDMI 映像•音声出力端子： 

1 系統 

( PCM 、 Dolby Digital 、 DTS 、 
MPEG -2 AAC 対応） 

(Dolby Digital 円 us 、 D 日 IbyTrueHD 、 
DTS-HD Master Audio 、 

DTS-HD Hi 卽 Resolution Audio 対 
応、対応アンプに接続時のみ Bitstream 
出力可能） 
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HDD/ 己 D 部 


内蔵 HDD 容量 


1 T 巨(1000 GB ) 
500 GB 


記録可能な 
デイスク^ 5 


リージヨン 
コード 


•巨 D-RE 

に己 G 目:片面]層/己日 G 目:片面 S 
層） 

l -2 XSPEED(Ver 各1準拠） 

(1 X SPEED Ver .1.0 は非対応） 
(100 GB : 片面3層） 

2 X SPEED ( Ve 「.3.0 準拠） 

•巨 D-R 

(25 G 目:片面]層/己日 G 目:片面2 
層） 

1-2 X SPEED ( Ver .1.1 準拠） 
1-4 X SPEED ( Ver .1.2 準拠） 
l -目 XSPEED ( Ve 「.1.3準拠） 
1-2 X SPEED LTH type 
[( Ver .1.2 準拠） （2 已 G 目:片面] 
層のみ)] 

1- 目 X SPEED LTH type 
[( Ver .1.3 準拠） （2 已 G 目:片面] 
層のみ)] 

(100 G 目:片面3層/128 G 目:片 
面4層’ x ’ s ) 

2- 4 X SPEEDCVer . S . 日準拠） 

• DVD-RAM 

2 X SPEEDCVer 各0準拠） 

S -3 X SPEED ( Ver .2.1 準拠） 

2-己 X SPEED ( Ver .2.2 準拠） 

• DVD - R ： 

IX SPEEDCVer 各0準拠） 

1 -4 X SPEED ( Ver .2.0 準拠） 

1 -8 X SPEED ( Ver .2.0 準拠） 
l -16 XSPEED ( Ve 「. S . l 準拠） 

• DVD-R DL ： 

S -4 X SPEED ( Ver .3.0 準拠） 
S -8 X SPEED ( Ver .3.0 準拠） 

• DVD - RW ： 

IX SPEED ( Ver .1.1 準拠） 

1 - 2 XSPEED ( Ver . l . l 準拠） 

2- 4 X SPEED ( Ver .1.2 準拠） 

目 XSPEEDCVer . l.S 準拠） 

DVD :#2 
目 D : Region A 


再生可能な 
ディスク 


• BD - RE に己 G 目:片面]層） 

• BD - RE (己0 G 巨：片面2層） 

• BD - RE (100 G 目:片面3層） 

• BD - R (2 己 G 巨：片面]層） 

• BD-R (己0 G 巨：片面2層） 

• BD - R (100 G 巨:片面3層） 

• BD - R (128 G 目：片面4層※日） 

• BD-Video 

( Blu-ray 3 D 、 BD-Live 対応） 

• DVD-RAI\r7: 

DVD ビデオレコーディング規格準拠、 
AVCHD 規格準拠、 

AVCREC 規格準拠 

• DVD - R . DVD-R DL (片面2層）： 
DVD ビデオ規格準拠^、 

DVD ビデオレコーディング規格準拠、 
AVCHD 規格準拠’ X 8、 

AVCREC 規格準拠 XI 8 

• DVD - RW ： 

DVD ビデオ規格準拠 XI 8 、 

DVD ビデオレコーディング規格準拠、 
AVCHD 規格準拠’ x ‘8 
•+ R、+R DL (片面2層）、 + RVV : 
DVD ビデオ規格準拠 XI 8 、 

AVCHD 規格準拠’ X 8 

• DVD - Video ： DVD ビデオ規格準拠 

• CD-Audi 日 ( CD - DA ) 

• CD - R / CD - RW ： 

CD - DA 、 JPEG フオーマツト記録ディスク 


※己 8 cm ブルーレイディスク、8 cm DVD ディス 
クへは記録でさません。 

※目 2日]日年] 2月現在、目 D - R ( ] 28 GB : 片面4層） 
は発売されていません。 

約 カートリッジ付さはディスクをカート IJ ッジ 
から取り出してお使いください。 

《8 他機器で記録されたディスクは、記録された機 
器でファイナライズび必要です。 
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仕様(っづき) 


SD 部 

ス□ット 

SD メモリーカード 

対応カード 

SD メモリーカード※ 日※]。※り 

対応フォー 
マット 

SD 力ード： FAT 12/ FAT 1 目 
SDHC 力ード： FAT 32 

SDXC 力ード ： exFAT 


US 己部 


バージヨン 

八イスピード US 目 （ US 目2.日準拠） 

対応フオー 
マット 

FAT 12、 FAT 16、 FAT 3 S 

写真 

画像ファイル 
形式 

• JPEG ベースライン形式 

画素数 

34 x 34 〜 819^ x 8192 
サブサンプリング: 4:2:2、4:2:日 

解凍時間' 

約2秒 （1 日10万画素） 

記録/再生 
可能メディア 

HDD 、 目 D - RE 、 DVD - RAM 、 

SD 力ード 

再生のみ 
可能メディア 

巳 D - R 、 DVD - R 、 DVD-R DL 、 DVD - RW 、 
+ R、+R D し + RW 、 CD - R / CD - RW 、 US 巳 

ファイル方式 

• JPEG ： 

ベースラインち式 ( DCF 準拠） 

•ファイル名の拡張テに 「 jpg 」、 
「 JPG 」 と書かれたファイル(半角 
英数字のみ） 

• MOTION 」 PEG 非対応 
• MPO ： 

マルチピクチャーフオーマツト ( MPF 準拠) 
•ファイル名の拡張テに 「 mpo 」、 
「 MPO 」 と書かれたファイル(半角 
英数字のみ） 

フオルダ数 

巳 D - RE 、 巳 D - R 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 
DVD-R D し DVD - RW 、+ R、+R DL 、 
+ RW 、 CD - R / CD - RW、SD 力ード、 US 巳: 
最大日00 

ファイル数 

HDD :最大20000 
巳 D - RE 、 巳 D - R 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 
DVD-R D し DVD - RW 、+ R、+R DL 、 
+ RW 、 CD - R / CD - RW、SD 力ード、 US 巳: 
最大 1 日日日 Cri 4 


音楽 

記録/再生 HDD、SD メモリーカード^9 

可能メディア 

再生のみ CD - Audio ( CD - DA ). 

可能メディア CD - R / CD - RW ( CD - DA ) 


バックアップ DVD-RAM 
専用メディア 


記録方式 

HDD 

SD 力ード 

丄 PCM、AAC 

: AAC 

記録モード 

LPCM 

: CD 音質 

( HDD 記録時のみ） 


AAC ( XP ) 

:約128 kbps 


AAC ( SP ) 

:約9目 kbps 


AAC ( LP ) 

:約目4 kbps 


DCF 準拠(デジタルカメラなどで記録したもの）した 
フオーマツトび使用でさます。 

DCF ： Design rule for Camera File system [ 電テ 
情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) にて制定された統一 
規格] 


《9 使用可能容量は少なくなることびあります。 

《1日 SDHC メモリーカード、 SDXC メモ IJ ーカード 
を含む。 

《11 mini タイ： 7、 micro タイプの SD 力ードを含む。 
(専用の アダプター 装着時） 

《12解凍時間は使用環境(ファイル数•圧縮率など） 
によって多少長くなることびあります。 

《13最大フォルダ数:ディスク]枚に対し、本機で対 
応している最大フォルダ数 
(ルートもフォルダとして数える） 

《14最大ファイル数:ディスク1枚に対し、本機で対 
応している最大ファイル数 
( JPEG と MPO のファイル合計） 


CD / • IS 09660 level 1と2(拡張フォー 

DVD - R / マットは除く）、 Joliet 対応 

DVD-R DL / •マルチセッション対応 
DVD - RW / •パケットライト方式非対応 

+ R/+R DL / 

+RW 



MPEG -2 動画 


ファイル形式 

SD VIDE 日規格準拠 

圧縮方式 

MPEG -2 


AVCHD 動画 


ファイルお式 

AVCH 。 規格準拠 

圧縮方式 

MPEG -4 AVC / H .2 目4 


持ち出し動画 


ファイルお式/ 
画質 

SD VIDEO 規格 （ ISDB-T Mobile 
Video Profile ) 準拠/ 

320 X 1801己 f |3 S (4 に kbps ) 

SD VIDEO 規格 ( H .264 Mobile 
Video Profile ) 準拠/ 

640 X 360 30 fps (1.5 Mbps 、 
1.0 Mbps ) 

圧縮方式 

MPEG -4 AVC / H .2 目 4 


AACS による制限について 

AACS (ブルーレイディスクの著作権保護技術)の運用 
ルールの制限により、本機を含む2日11年1月！;(降に 
生産開始した機種では、再生する番組やディスクに 
よっては、 D 端テから八イビジョン映像で出力されな 
い場合びあります。 


再生する番組、ディスク 

八イビジョン出力 

市販の目 D ビデオ 

X [D 1(4801) で出力] 

目 D - RE 、 目 D - R に記録した 
番組 

X [ D 1(48 日 i ) で出力] 

AVCREC 方式の DVD ディ 
スクに記録した番組 

X [D 1(4801) で出力] 

HDD に記録した番組 

〇 

(目□ディスクからダビング 
したま組は D ] 出力になり 
ます） 


内蔵無線 LAN モジュール 


アンテナ 

Tx 1 、 Rx 2 

規格 

IEEE 802.1 ln / IEEE 802.1 la ’ x ’]5/ 
IEEE 802.11 g / IEEE 802.1 1 b 準拠、 
AR 旧 STD - T 7 U 己 GHz 帯)、 

AR 旧 STD - T 66(2.4 GHz 帯） 

(己 GHz 帯は屋内使用限定） 

fa 送方式 

MIS 0-0 FDM 方式 、 OFDM ち式、 
DSSS 方式 

周波数節囲/ 
チヤンネル 

(中/ D 周波数） 

IEEE 80 S .1 In / IEEE 802.1 la 

己.180 GHz 〜己. 240 GHz / 

W 己2: 

36, 40, 44, 48 ch 

己. 260 GHz 〜己. 320 GHz / 

W 已3: 

己 S ， 己6, 60,目4 ch 

己.己00 GHz 〜已. 700 GHz / 

W 己目： 

100,104,1日8,112,116， 

120, 124, 128, 132, 136， 

140 ch 

IEEE 802.1 Ig / IEEE 802.1 lb / 

IEEE 802.1 In 

2. 412 GHz 〜 2. 47 S GHz : 

1 〜 13 ch 

データ転送 
速度 

(規樹直※ 16) 

IEEE 80 S .1 In : 

Tx 最大 1 己日 Mbps 、 

Rx 最大 300 Mbps 

IEEE 80 S .1 IgJEEE 802.1 la ： 
最大己 4 Mbps 

IEEE 802.1 lb ： 

最大 11 Mbps 

アクセスち式 

インフラストラクチャモード 

セキュリティ 

WPA 2- PSK(TKIP / AES ) 
WPA - PSK(TKIP / AES ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 


《1日従来の11 a ( J 日 2) のみの対応機器とは接続で 
さません。 

目理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器な 
どにより実際の通信速度は異なります。 
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仕様(っづき) 


録画モードと記録時間の目ち 





ディスク 

内蔵 HDD 

BD-RE 







2己 GB 

己0 G 己 

100 GB 

録画モード 


(1 TB ) 

(已00 G 己） 

(片面]層） 

(片面2層） 

(片面3層） 

放 


己 S 

HD 放送 
(^24 Mbps ) 

約 9 日時間 

約4已時間 

約2時間1日分 

約4時間2日分 

約8時間4日分 

送 

画 

DR 

デジタル 

SD 放送 
(^12 Mbps ) 

約] 8日時間 

約9日時間 

約4時間2日分 

約8持間4日分 

約]7時間2日分 

質 


地上 

デジタル 

HD 放送 

间 7 Mbps ) 

約] 27時間 

約目3時間 

約3時間 

約目時間 

約] 2時間 

11 

HG 

約]目日時間 

約8日時間 

約4時間 

約8時間 

約]目時間 

ノ、 

斗 

HX 

約254時間 

約] 2目時間 

約目時間 

約] 2時間 

約24時間 

ビ 

ジ 

HE 

約 38] 時間 

約] 89時間 

約9時間 

約] 8時間 

約3目時間 

3 

HL 

約已日8時間 

約252時間 

約] 2時間 

約24時間 

約48時間 

ン 

画 

質 

HM 

約720時間 

約360時間 

約]7時間2日分 

約3已時間 

約7日時間 


HZ 

約] 350時間 

約目7已時間 

約32持間3日分 

約目已時間 

約] 3日時間 


XP 

約220時間 

約]]日時間 

約已時間1己分 

約]日時間3日分 

約21時間 

標 

準 

SP 

約443時間 

約222時間 

約]日時間3日分 

約21時間 

約42時間 

画 

片片 

LP 

約883時間 

約442時間 

約21時間 

約42時間 

約84時間 

質 

EP 

約] 773時間 
(約] 330時間） 

約887時間 
(約目目日時間） 

約42時間 
(約31時間30分） 

約84時間 
(約目3時間） 

約]目8時間 
(約12目時間） 





ディスク 

BD-R 1 

録画モード 


25 GB 
(片面]層） 

己0 GB 
(片面2層） 

100 GB 
(片面3層） 

128 GB 
(片面4層 

放 


己 S 

HD 放送 

幽 Mbps ) 

約2時間1日分 

約4時間2日分 

約8時間4日分 

約11時間 ] 日分 

送 

画 

DR 

デジタル 

SD 放送 
(^12 Mbps ) 

約4時間2日分 

約8時間4日分 

約]7時間2日分 

約時間2日分 

質 


地上 

デジタル 

HD 放送 

(^17 Mbps ) 

約3時間 

約目時間 

約] 2時間 

約]日時間3日分 


HG 

約4時間 

約8時間 

約]目時間 

約 S 日時間3日分 

ノ V 

HX 

約目時間 

約] 2時間 

約24時間 

約3日時間日日分 

ビ 

ジ 

HE 

約9時間 

約] 8時間 

約3目時間 

約4目時間10分 

3 

HL 

約] 2時間 

約24時間 

約48時間 

約目2時間 

ン 

画 

質 

HM 

約]7持間2日分 

約3己時間 

約7日時間 

約9日時間 


HZ 

約32持間3日分 

約目己時間 

約] 3日時間 

約1目7時間3日分 


XP 

約已時間1已分 

約]日時間3日分 

約21時間 

約27時間 

標 

準 

SP 

約]日持間3日分 

約21時間 

約42時間 

約已4時間 

画 

f 片 

LP 

約21時間 

約42時間 

約84時間 

約1日7時間4日分 

質 

EP 

約42時間 
(約31時間3日分） 

約84時間 
(約目3時間） 

約]目8時間 
(約12目時間） 

約21日時間1日分 
(約161時間3日分） 


《17 201日年12月現在、目 D - R (128 G 目:片面4層）は発売されていません。 
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* 姐!は a - 

•巧圧！持ち出し番組や音楽、写真を記録している場合、 r ドアホン•センサーカメラ接続」（今141)を r 入」にすると、記録できる時間は少な 
くなります。 

* HZ モードでの録画では、録画するま組びサラウンド音声やマルチ音声の場合、実際に録画でさる時間び残量表示よりち短くなることび 
あります。残量に余裕びある状態(録画される時間の] .3 倍の^上の残量びある状態)で録画することをおすすめします。 

* EP モードは「 EP 時の記録時間」（ィ 134) の設定で時間は異なります。 [0 内の時間は EP (日時間)のとさ] 

•re 時間」のちび高音質です。 

• csMai 他の機器で再生する可能性のあるとさは、 EP (目時間）モードで記録してください。 

♦表の数値は目ちです。記録する内容によっては変化することびあります。 

* DR モード外で録画する場合、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR ) を採用して 
いるため、强量表示と実際に記緑でホる時間び覃なることがあります。 cnraq 円な g 円巧1 ル b ; 化 v / も i が i では、特にその 
差び著しくなります） 

• DR モードの録画時間は放送(転送レート）によって異なります。本機の残量表示は、地上デジタル放送を] 7 Mbps 、 目 S デジタル放送 
を24 Mbps で録画したちのとして計算されています。そのため、残量表示と実際の残量は異なる場合びあります。 

♦情報量の少ない（ビットレートの低い)ま組を高画質の録画モードで長時間記録すると、ディスク容量いっぱいに記録することびでさな 
い場合びあります。 


>田亞1:3日日0(持ち出し番組を含む）（長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます） 

：200 
：99 


RAM(AVCREC) I -R(AVCREC) 


1 RAM(VR) 1 

レ R(VR) 

IESS1I 

-RW(VR) 1 

l-RW(V)| 



ディスク 

DVD-RAM 1 

DVD-R 

(4.7 GB ) 

DVD-R DL 

DVD-RW 

(4.7 GB ) 

録画モード 

4.7 GB (片面） 

9.4 GB (両面） 

(8.5 GB ) 
(片面2層） 


HG 

約 42 分 

約]時間24分 

約42分 

約]時間2日分 


ノ V 

HX 

約]時間己分 

約2時間]日分 

約]時間己分 

約2時間 


ビ 

ジ 

HE 

約]時間4日分 

約3時間2日分 

約]時間4日分 

約3時間 


ン 

HL 

約2時間]日分 

約4時間2日分 

約2時間]日分 

約4時間 ] 日分 


画 

質 

HM 

約3時間]己分 

約目時間3日分 

約3時間]己分 

約目時間 



HZ 

約目時間 

約に時間 

約目時間 

約11時間1己分 


4 瓦 

XP 

約]時間 

約2時間 

約]時間 

約]時間4己分 

約]時間 

標 

準 

SP 

約2時間 

約4時間 

約2時間 

約3時間3己分 

約2時間 

画 

LP 

約4時間 

約8時間 

約4時間 

約7時間]日分 

約4時間 

質 

EP 

約8時間 
(約6時間） 

約]目時間 
(約12時間） 

約8時間 
(約目時間） 

約14時間2日分 
(約1日時間4己分） 

約8時間 
(約目時間） 


記録できる最大番組数 （使いちによっては、記録できる番組数は少なくなります) 


必要なとさ 


的 


VQT3C03 





































仕様(っづき) 


予約可能番組数 

に8(予約可能期間：1年間) 


持ち出し番組の記録可能時間の目ち 


画質 

SD 力ード 

ワンセグ （412 kbps ) 

VGAd.O Mbps ) 

VGA (1 .己 Mbps ) 

128 MB 

約41分 

約14分 

約1日分 

256 MB 

約1時間2日分 

約29分 

約 S 日分 

512 MB 

約2時間39分 

約己8分 

約4日分 

1 G 巨 

約己時間2日分 

約1時間日目分 

約1時間2日分 

2 G 巨 

約1日時間日1分 

約3時間日7分 

約2時間44分 

4 G 巨 

約21時間19分 

約7時間4目分 

約己時間23分 

8 G 巨 

約43時間24分 

約1日時間日日分 

約1日時間日8分 

16 G 巨 

約87時間2日分 

約31時間日三分 

約22時間己分 

32 G 巨 

約17日時間12分 

約目3時間日7分 

約44時間19分 

48 G 巨 

約257時間32分 

約94時間 

約目日時間9分 

64 G 巨 

約349時間28分 

約127時間34分 

約88時間24分 


本機では、情報量の多い番組を想定して記録可能時間を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録す 
る場合、記録可能時間は上記の目安よりも長くなります。 

•最大番組数：99 [八イビジョン動画 ( AVCHD ル U 外の動画を含む] 
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スカパー . f HD の番組の記録時間の目ち 


内蔵 HDD 


番組 


スカパー/ HD® 
八イビジョン画 
質の番組 


スカパー./ HD® 
標準画質の番組 


T 巨 


約 S34 時間 
(約127〜 
293時間） 


約400時間 
(約2日4〜 
770時間） 


己00 GB 


約11目時間 
(約 63-146 
時間） 


約199時間 
(約12目〜 
383時間） 


•録画する番組によって記録でさる時間は変動しま 
す。 （） は変動する記録時間の目安です。 


最大チャプターマーク数 


(記録状態により異なります。自動的に作成されるチヤ 
プ ターマークを 含む） 

番組あたり約999個 



■リ化 1 


18 

IBjSSSI I 


ディスクあたり約999個 
《18目 DXL は約20000個 

• ■リ化け I 

1番組あたり約1日日個 


音楽の記録可能な最大数 


音楽の記録可能時間の目安 


•csa 曲数:40000 

録音速度:約12倍速 

•巨3 転送数:曲999、プレイリスト 99(SD 力ードに 
AAC 外の曲び記録されている場合、最 
大転送数は少な < なります） 

転送速度:約1目倍速 


廊曰曰 

メディ7 



内蔵 HDD 
己00 G 巨 


32 MB 


64 MB 


128 MB 


256 MB 


512 MB 


1 GB 


2 GB 


4 GB 


8 GB 


16 G 巨 


32 GB 


48 G 巨 


64 G 巨 


LPCM 


約 1 300 
時間 


約目 78 
時間 


AAC 

(XP) 


約16400 
時間 


約8200 
時間 


約31分 


約1時間 
4分 


約2時間 
1日分 


約4時間 
M 分 


約8時間 
23分 


約1目時間 
47分 


約34時間 
8分 


約6目時間 
29分 


約] 3目時間 
27分 


約] 39時間 
日分※] S 


約] 39時間 
日分※] S 


約] 39時間 
5分※] S 


約] 39特間 
日分※] S 


AAC 

(SP) 


約21800 
時間 


約10900 
時間 


約41分 


約1時間 
2己分 


約2時間 
己3分 


約己時間 
38分 


約11時間 
11分 


約 S2 時間 
23分 


約4日時間 
31分 


約88時間 
39分 


約] 39時間 
日分※] S 


約] 39時間 
日分※ 1S 


約] 39時間 
日分※]日 


約] 39時間 
日分※ 1S 


約] 39時間 
日分※ 1S 


AAC 

(LP) 


約328日日 
時間 


約164日日 
時間 


約1時間 
三分 


約2時間 
8分 


約4時間 
洗分 


約8時間 
S8 分 


約1目時間 
47分 


約33時間 
糾分 


約目8時間 
17分 


約] 32時間 
59分 


約] 42時間 
38が 1S 


約] 42時間 
38 が 19 


約] 42時間 
38が… 


約] 42時間 
38が 1S 


約] 42持間 
38が 1S 


•因亞1 番組や写真を記録している場合、記録でさる時 
間は少なくなります。 

•因亞1 AAC への音楽圧縮前は、 LPCM の記録可能時 
間しか録音でさません。 

《19 SD オーディオ規格の時間管理の制限により曲 
数に限らず最大記録時間に限界びあり、この時 
間上の記録はできません。 
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■R(AVCREC) 


RAM(AVCREC) 


RW(VR 


R(AVCREC) 


DMR-BZT600 


DMR-BZT700 


DMR-BZT600 


DMR-BZT700 


必要なとさ 


VQT3C03 























































放送やネットワークのサービス事業者び提供する 
liTF のサービス内容は、サービス提供会社の都合に 
より、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損 
失に対しても当社は責任を負いません。 

•アクトビラなどのインターネットサービス 
•番組表表示や、1力月の番組表、を目番組などの電 
テ番組表サービス 
• ブ□-ドバンドレシーノ（一機能 
• CD のタイトル情報取得 

•その他の放送•ネットワーク事業者び提供する 

サービス 

本製品は iU 下の種類のソフトウェアから構成されています。 

(1) パナソニック株式会社(パナソニック）び独自に開発したソフ 
トゥェア 

(2) 第王者び保有しており、別途規定される条件に基づさパナソ 
ニックに利用許諾されるソフトウェア 

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づ 

さ利用許諾されるソフトウェア 

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL 
v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア 

(5) GPL，LGPL iU 外の条件に基づさ利用許諾されるオープンソース 
ソフトウエア 

上記(3)、 (4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば於下で開示さ 
れる GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER 
GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1 の条件をご参貝育く；"合さし、 
http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html 
http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1 .html 
また、上記 (3).(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作 
されています。これら著作者の U ストは似下をご参照ください。 
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP1 1 

これら GP し LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア （GPL/ 
LGPL ソフトウェア）は、これら単体で有用であることを期待して 
頒布されますび、恼品粗または r 特定の目的についての適合性」 
についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされ 
ません。 

製品販売後、少なくとち3年間、パナソニックは下記のコンタクト 
情報宛にコンタクトしてきた個人•団体に対し、 GPL/LGPL の利用 
許諾条件の下、実費にて、 GPL/LGPL ソフトウェアに対応する、機械 
により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。 

コンタクト情報 

cdrequest@am-linux.jp 

またソースコードは下記の URL からを自由に入手できます。 

http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP1 1 

(5) にはじ(下び含まれます。 

1 . This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit. 

(http://www.openssl.org/) 

2. This product includes software developed by the University of 
California, Berkeley and its contributors. 

3. FreeType code. 

4. The Independent JPEG Group's JPEG software. 


This product incorporates the following software: 

(1) the software developed independently by or for Panasonic 
Corporation, 

(2) the software owned by third party and licensed to Panasonic 
Corporation, 

(3) the software licensed under the GNU General Public License, 
Version 2 (GPL v2), 

(4) the software licensed under the GNU LESSER General Public 
License, Version 2.1(LGPL v2.1) and/or, 

(5) open sourced software other than the software licensed under 
the GPL v2 and/or LGPL v2.1 

For the software categorized as (3) and (4)，please refer to the 
terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may 
be at 

http :// www . gnu . Org / licenses / old - licenses / gpl -2.0 .html and 
http :// www . gnu . Org / licenses / old - licenses / lgpl -2.1 . html . 

In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted 
by several individuals. Please refer to the copyright notice of those 
individuals at 

http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP11 

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be 
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will 
give to any third party who contacts us at the contact information 
provided below, for a charge no more than our cost of physically 
performing source code distribution, a complete machine-readable 
copy of the corresponding source code covered under GPL v2 / 
LGPL v2.1. 

Contact Information 
cdrequest@am-linux.jp 

Source code is also freely available to you and any other member 
of the public via our website below. 
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCP11 

For the software categorized as (5) includes as follows. 

1. This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit. 

(http://www.openssl.org/) 

2. This product includes software developed by the University of 
California, Berkeley and its contributors. 

3. FreeType code. 

4. The Independent JPEG Group's JPEG software. 
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Gracenote ® Corporate の記述 

音楽認識テクノ□ジーおよび関連データは Gracenote ® によって 
提供されます。 Gracenote は音楽認識テクノ□ジーおよび関連コ 
ンテンツ配信の業界標準です。 

詳細については、 WWW. 呂 racenote . com をご覧ください。 

Gracenote ® の著作権情報に関する記述 

Gracenote , Inc . 提供の CD および音楽関連データ： 
copyright © 2000 -present Gracenote . 

Gracenote Software , copyright ⑥200日 - present Gracenote . 
本製品およびヴービスには、 Gracenote び所有する]つまたは 
複数の特許び適用されます。適用可能な一部の Gracenote 特許 
の一覧については、 Gracenote の Web サイトをご覧ください。 
GracenoteXDD 目、 MusiclD 、 MecliaV 日 CS，Gracenote の □ 
コ'と□コ'タイプ、および "Powered by Gracenote " □コ'は、米国 
および/またはその他の国における Gracenote の登録商標また 
は商標です。 

Gracenote ® エンドユーザー使用許諾契約書 

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフオルニア州エ 
メリービル市の Gracenote , Inc . (■ U 处下 「 Gracenote 」 とする）か 
ら提供されているソフトウエアび含まれています。本ソフトウエ 
ア製品または本電器製品は、 Gracenote 社のソフトウエア （ 
「 Gracenote ソフトウエア」とする）を利用し、音楽 CD や楽曲ファ 
イルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 （ iU 下 
[ Gracenote データ」とする）などの音楽関連情報をオンライン 
サーバー或いは製品に実装されたデータベース （ し U 下、総称して 
[ Gracenote ヴー八'-」とする）から取得するとともに、取得され 
た Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様 
は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途似外に、つま 
り、エンドユーヴー向けの本来の機能の目的似外に Gracenote 
データを使用することはでさません。 

お客様は、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウ i ア、および 
Gracenote ヴーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用す 
ることについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第王 
荀こ対しても、 Gracenote ソフトウ: l アや Gracenote データを、 
譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するちのとしま 
す。 お客様は、ここに明示的に許諾されていること!;^外の目的に、 
Gracenote データ、 Gracenote ソフトウエア、または Gracenote 
サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。 
お客様は、お客様びこれらの制限に違反した場合 、 Gracenote 
データ、 Gracenote ソフトウ i ア、および Gracenote ヴーバ ー 
を使用するための非独占的な使用許諾契約び解除されることに同 
意するちのとします。また、お客様の使用許諾契約び解除された場 
合、お客様は Gracenote データ、 Gracenote ソフトウ i ア、およ 
び Gracenote ヴーバー全ての使用を中止することに同意するも 
のとします 。 Gracenote は 、 Gracenote データ 、 Gracenote ソ 
フトウエア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、 
全ての権利を保有します。いかなる場合においても 、 Gracenote 
は、お客様び提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務を 
お客様に対して負うことはないものとします。お客様は、 
Gracenote , Inc . び本契約上の権利を Gracenote として直接的 
にお客様に対し、行使でさることに同意するをのとします。 


Gracenote のヴービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査 
用の固有の識別テを使用しています。無作為に割り当てられた数 
字による識別テを使用することにより、 Gracenote ヴービスを利 
用しているお客様を認識しなびらを、特定することなしにクエ U 
を数えられるよラにしています。詳細については、 Web ぺージ上 
の、 Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー 
ポリシーを参照してください。 

Gracenote ソフトウてアと Gracenote データの個々の情報は、 
お客様に対して r 現状有姿」のままで提供され、使用び許諾される 
ものとします。 Gracenote は、 Gracenote ヴーバーにおける全て 
の Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を 
問わず、一切の表明や保証をしていません。 Gracenote は、妥当な 
理由びあると判断した場合、 Gracenote サーバーからデータを削 
除したり、データのカテづ U を変更したりする権利を保有するち 
のとします。 Gracenote ソフトウ： l アまたは Gracenote サー 
バーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェ 
アまたは Gracenote ヴーバーの機能に中断び生じないことの保 
証は致しません。 Gracenote は、将来 Gracenote び提供する巧能 
性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴ U 
を、お客様に提供する義務を負わないをのとします。また、 
Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとしま 
す。 

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品 
適合性保証、権利所有権、および非侵善性についての責任を負わな 
いものとし、これに限5ず、明示的または黙示的ないかなる保証も 
しないものとします。 Gracenote は、お客様による Gracenote 
ソフトウ王アまたは任意の Gracenote ヴーパ’一の利用により、 
得る結果について保証しないものとします。いかなる場合におい 
ても、 Gracenote は結果的損害または偶発的損青、或いは利巧の 
損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとし 
ます。 
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• 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律に 
より禁じられています。 

• この製品は、著作権保護技術を採用しており、 □ ヴィ社び所有する 
米国およびその他の国における特許技術と知的財産権によって保 
護されています。分解したり、改造することを禁じられています。 

• □ヴィ、 Rov し G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□ゴは、米国 
Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内にお 
ける商標または登録商標です。 

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会 
社のライセンスに基づいて生産しております。 

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、 G ガイドび供給 
する放送番組内容およびま組スケジュール情報の精度に関して 
は、いかなる責任も負いません。また、 G ガイドに関連する情報- 
機器•サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に 
対してを責任を負いません。 

• 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますび、当社び G ガ 
イドの電子番組表ヴービスを保証するちのではありません。 

•天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由によ 
り、電子番組表ヴービスび使用でさない場合びあります。当社は 
電子ま組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対して 
を責任を負いません。 

• ドルビーラボラト IJ ーズからの実施権に基づを製造されていま 
す。 Dolby 、 ドルビー及びダブル□記号はドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

•米国特言午番号：己，4己1，942:己，9己目，目74:己，974,380: 

己，978,762: 6,226,616： 6,487，已3己： 7,392，19己： 

7,272，已目7: 7,333,929: 7,2 ] 2,872及び、その他米国や世 
界各国に出願し権利を保有する特許に基づさ製造されています。 
DTS とそのシンボルマークは、 DTS ， Inc . の登録商標です。 
DTS - HD . DTS-HD Master Audio | Essential 及び DTS の 
□ゴは、 DTS , Inc . の商標です。 r 製品」にはソフトウエアを含み 
ます。© DTS , Inc . 不許複製。 

• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• i . LINKti . LINKnJ ' iiJ ^’’ は商標です。 

• DLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are 
trademarks , service marks , or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance . 

♦スカパー f および r スカパー川 D 録画™」□コ'は、スカパー JSAT 
株式会社の商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface 
は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標 
または、登録商標です。 

• Java およびすベての Java 関連の商標および□ゴは、米国および 
その他の国における米国 Sun Microsystems , Inc . の商標また 
は登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使 
用しています。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• 度マーク、を。および racTVila 」、 r アクトビラ」は、（揪アクトビ 
ラの商標または登録商標です。 


• Skype 、 関連する商標と □ ゴおよび©マークは 、 Skype 
Limited 社の商標です。 

• e - move ™ 及び e - move □ゴはパナソニック株式会社の商標です。 

• " Wi-Fi CERTIFIED " □コ'は、 " Wi-Fi Alliance " の認証マークです。 
•日本語変換はオム□ンソフトウエア(株)のモバイル Wnn を使用 

しています。 

"Mobile Wnn " ⑥ 0 MR 0 N SOFTWARE Co .. Ltd . 1999- 
200 2 All Ri 旨 hts Reserved 

• 富 ± 通株式会社の Inspirium 音声合成ライブラ U を使用しています。 
Inspirium 音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIK/HTED 
2011 

• " AVCH □"および‘‘ AVCHD " □ゴはパナソニック株式会社とソ 
二一株式会社の商標です。 

• "DVD Lo 呂〇"は DVD フォーマット □ コ'ライセンシング株式会社 
の商標です。 

•本製品は 、 AVC Patent Portfolio License 及び VC -] Patent 
Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個 
人的かつ非営利目的において iU 下に記載する行為にかかわる個 
人使用を除いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格及び VC -1 規格に準拠する動画似下、 AVC / VC -] ビ 
デオ)を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された 
AVC / VC -1 ビデオを再生する場合 

•ライセンスを受けた提供者から入手された AVC / VC -1 ビデオ 
を再生する場合 

詳細については米国法人 MPEG LA , LLC 
Chttp ：// www . mpegla . com ) をご参照 ください。 

♦本機びテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人曰本 
規格協会を中必に制作グループび共同開発したちのです。許可 
なく複製することはでさません。 

•この製品に使用されているソフトウエアに関する情報は、 

[スタート]ボタンを押し、"その他の機能べーソール/情報’’一 
‘‘ l □表示’’^"ソフト情報表示"をご参照ください。 

•メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情 
報は、本機び記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの 
情報び消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償につい 
てはご容赦ください。 

•この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名など 
は各社の登録商標または商標です。 

♦本機は2010年 ] 2月現在のデジタル放送規格の運用条件(著作 
権保護内容)に基づいて設計されています。 

•あなたび録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 
著作権法上権利をに無断で使用でさません。 



まを上のごミ主意(がずお守りくださし、) 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


么警告 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A ま后、 

「軽傷を負うことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず) 



0 

してはいけない内容です。 

〇 

実行しなければならない内容です。 

A 

気をつけていただく内容です。 


么警告 



異常•故障時には直ちに使用を中止ずる 


C 

電源プラグ 
を巧く 


異常があったとさには、電源プラグを抜< 

-煙び出たり、異常なにおいや音がずる 
. 映像や音声が出ないことがある 
-内部に水や異物が入った 
-電源プラグが異常に熱い 
-本体に変形や破損した部分がある 
そのまま使うと乂災•感電の原因になります。 

• 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 
販売店にご相談 < ださい。 


V 


電源プラグのほこり等は 



プラグにほこり等びたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 

• 電源プラグを抜さ、乾いた巧 
で而いて < ださい。 


雷が鳴った!5、本機や 
電源プラグ、アンテナ 
線に触れない 



感電の原因になります。 


電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 



差し込みび不完全ですと、感電 
や発熱による乂災の原因になり 
ます。 

•傷んだプラグ•ゆるんだコンセ 
ントは、使わないでください。 


電源コード•プラグを破損 
ずるよ5なことはしない 

(傷つける、加工ずる、熱器具に 
近づける、無理に曲げる、ねじ 
る、引っ張る、重い物を載せる、 
束ねるなど） 

0 傷んだまま使用する 
と、火災•感電•ショート 
の原因になります。 

• コードやプラグの修理ま、販売 
店にご相談ください。 
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安を上のご注意 


(がずお守り < ださい)(つづを） 


么警告 


めれた手で、電源プラグの 
抜き差しはしない 



感電の原因になります。 


めれ手禁止 


メモリーカードは、乳幼児の 
手の届くところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身体に 
悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだと思われるとさは、 

すぐに医師にご相談ください。 

V _ J 


分解、改造をしない 


分解禁止 


内部には電圧の高い部分び 
あり、感電の原因になります。 


内部に金属物を入れたり、水などの液体を 



シヨートや発熱により、火災•感電の原因になります。 
• 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を 
置かないでください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
かたや、交流100 vm 外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の 
原因になります。 


電池は誤った使いかたをしない 


0 * 指定 m がの電池を使わない 
•乾電池は巧電しない 

•加熱•分解したり、水などの液体や乂の中へ入れたりしない 
•©と©を針金などで接続しない 

•金属製のネックレスやヘアピンなどといっしよに保管しない 
•©と©を逆に入れない 

•新•旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない 
•被覆のはがれた電池は使わない 


取り扱いを誤ると、液われ•発 
熱•発乂 •破裂などを起こし、 
乂災や周囲巧損の原因にな 
ります。 

• 電池には安全のため被覆を 
かぶせています。これをは 
びすとショートの原因にな 
りますので、絶対にはびさ 


ないで < ださい。 

V ノ 


電池の液がもれたときは、素手でさわ!5ない 


0 




• 液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。 
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 
医師にご相談ください。 

• 液び身体や衣服に付いたとさは、皮膚の炎症やけ 
びの原因になるので、されいな水で十分に洗い流 
したあと、医師にご相談ください。 


使い切った電池は、ずぐにリ 
モコンか!5取り出ず 



そのまま機器の中に 
放置すると、電池の液 
われや、発熱•破裂の 
原因になります。 


ノ 


本機のイラスト媛図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状び多少異なる場合びありますびご了承ください。 


172 


VQT3C03 















么警告 



次の安全上のご注意は、無線 LAN ご使用時に適用されます。 


<こ、臓ペースメーカーを装着^動ドア、乂災報知器 
している方は本機を装着部 
か! 522 cmlU 上離ず 


〇 


無線 LAN からの電波び 
ペースメーカーの作動に 
影響を与える場合びあり 
ます。 


などの自動制御機器の 
近くで使用しない 


0 


無線 LAN からの電 
波び自動制御機器 
に影響を及ぼすこ 
とびあり、誤動作に 
よる事故の原因に 
なります。 


病院巧や医療用電気 
機器のある場所で使 
用しない 

0 無線 LAN からの電 
波び医療用電気機 
器に影響を及ぼす 
ことびあり、誤動作 
による事故の原因 
になります。 
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安を上のごミ主意(がずぉ守りくださし、)(つづき) 


么ま意 


異常に温度が高 < なるところに置かない 



温度び高くなりすざると、乂災の原因になることび 
あります。 


•直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特に 
ご注意ください。 

•また、外装ケースや内部部品び劣化する原因にも 
なりますのでご注意ください。 


放熱を巧げない 

0 

内部に熱びこわると、乂災の原因になることがあ 
ります。 

•後面の内部冷却用フアンや側面の吸気孔を而さ 
びないで < ださい。 

•また、外装ケースび変形する原因にわなります 
のでご注意ください。 



不安定な場所に置かない 

•高い場所、水平外の場所、振動や 
衝撃の起こる場所に置かない、、 


0 




倒れたり落下すると、けびの原因になることびあり 
ます。 


^コードを接続したが態で移動しない 

0 ^ 

接続した状態で移動させようとすると、コードび傷つ 
さ、乂災•感電の原因になることびあります。また、 
弓 I つかかって、けがの原因になることびあります。 


本機の上に重い物を 

油煙や湯気の当たると 

載せたり、乗ったりしない 

ころ、湿気やほこりの 

倒れたり落下すると、けびの 

多いところに置かない 

( X 1原因になることびあります。 

電気び油や水 

また、重量で夕樓ケ-スび 

(X ) 分、ほこりを伝わ 

変形し、内部部品び破損す 

り、乂災•感電の 

ると、火災•故障の原因にな 

原因になること 

ることびあります。 

びあります。 


屋外アンテナの設置、 
工事は自分でしない 

0 強風でアンテナび 
倒れた場合に、けび 
や感電の原因にな 
ることびあります。 
•設置•工事は販売店にごネ目 
談ください。 
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( A ま 后、 ) 

長期間使わないときや、外装 
ケースのお手入れのとさは、 
電源プラグを抜く 

通電状態で放置、保管す 
ると、絶縁劣化 、ろ〇電な 
どにより、乂災の原因にな 
電源プラグること 万、 あります。 

を巧く •ディスクは、保護のため 

取り出しておいてくだ 
さい。 

V y 

長期間使わないとさ ^ 
は、リモコンか!5電池 
を取り出ず 

液ちれ•発熱•発 
Mm 乂.破裂などを 
WW 起こし、乂災や 
周囲巧損の原 
因になることび 
あります。 

V y 

ディスクトレイに指を 
はさまれないように 
注意ずる 

A けびの原因になる 

ことびあります。 

• \ •ぉし-ゎ。弟し-け 

撤まさみ注意 ご注意ください。 

V ) 

機器の前にものを置かない 

リモコンの開/開ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイ 
を を開<ことびでさますび、開いたとさに、むのに当たって倒れるな 

1 ^どで破損、ゃ1ブびの原圆こな S こけ'质〇ます。 

、ソ^> -•ガラス丽きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉び 

開<ことびあります。 

•リモコンの開/開ボタンを押すと、本機外の当社製機器のディ 
スクトレイち開くことびあります。 

•誤ってリモコンの開/開ボタンを押さないようご注意ください。 

V y 

/ 光過敏の既を症のある人、臓に疾患 
のある人、体調不良の人は 3 D 映像を 
視聴しない 

病状悪化の原因になることびあります。 

0 

V J 

^30映像を視聴中に疲労感、不快感^ 
など異常を感じた場合には、視聴を 
中止ずる 

そのまま視聴すると体調不良の原因 
mm になることびあります。 

•適献休憩をと]てください。 

•3 D 映像の見え方には個人差びあ 
りますので、「30画面モード」で効 
果を設定する場合には特にご注意 
ください。 

' 3 D 映像の視聴年離につい口よ、およそ^ 
己〜目歳仪上を目安にずる 

お子様の場合は、疲労や不快感などに 
■ ■ 対する反応びわかりにくいため、急に体 
調び悪くなることびあります。 

•お子様び視聴の際は、保護者の方び 

目の疲れびないか、ご注意 < ださい。 

V y 

^30映画などを視聴ずる場をは1作 
品の視聴を目安に適度に休憩をとる 

長時間の視聴による視覚疲労の原因 
mm になることびあります。 

V J 
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巧証とア フターヴー ビス (ょくぉ読みくださし、) 


使いかた • お手入れ • 修理などは… 

■まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


▼ お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 ( 

) 

- 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 

巳- CAS 力ード番号 





《目- CAS 力ー ドき号を記入してください。 


お問い合わせのとさに必要な場合びあります。 


修理を依頼されるときは… 

「故障かな!？」 （- M 曰曰〜1曰 7) でご確認のあと、直 
らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 
曰と下記の内容をご連絡ください。 

•製品名 ブルー レイディスク レコーダー 


•品番 


•故障の状況でさるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 


《修理料金は次の内容で構成されています。 

plSl 診断•修理•調整•点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
西張丧^技術者を派遣する費用 


^補修用性能部品の保有期間 |8年 I 

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維 
持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有し 
ています。 


■面居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


• 使いかた•お手入れなどのご相談は 




パナソニック D に A (ディ-力) ご相談窓 □ 受付講^^0時 


電話 


フリー 
ダイ中ル 


函0120 -878-982 

關關 面※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•修理に関するご相談は 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話黑レ函@01 20-878-554 

關麵 一※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓团におかけください。 


使いかたのお問い含わせのときは、診断コードをお聞きすることびあります。 （" M 曰曰） 
事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応び可能となります。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ 
せていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発 
信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 
びある場合を除き、第兰者に開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきま 
した窓□にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 



札 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2 了目] 7-7 

化海道地区 

旭 

ill 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市 2 条通 1 日了目] 166 

±±± 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西 20 桑北 2 了目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西ち梗已 89 番地 24] (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田 364 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市外旭り 1 字ル谷地 3-] 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市厨川已了目]- 43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形市平清水] T 目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市 亀 田] T 目己 1-1 已 


柄 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 了目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 32 己-] 


巧 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂 3 了目]己- 3 

首都圏地区 

埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶川市ホ堀 2T 目 4-2 

千 

葉 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広己了目 9 -己 


東 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 了目 2 日- 17 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府市宝 1T 目 4- 13 


神奈川 

巧 

(045)847-9720 

横お市港南区曰野日 T 目 3- 16 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新漏市東区東明 1T 目 8- 14 


石 

川 

巧 

(076)280-6608 

金ミ尺市玉鲜 2T 目 266 番地 


富 

山 

巧 

(076)424-2549 

富山市根塚町 1T 目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町 2 了目 14 


長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本市寿北 7T 目 3-1 1 

中部地区 

詩 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2 了目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穗区塩入町 8-1 日 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中 II4T 目 42 


局 

山 

巧 

(0577)33-0613 

高山市花岡町 3 了目 82 


二 

重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山神 42] 


滋 

賀 

巧 

(077)582-5021 

巧山市水保町] ] 66 番地の] 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中ミ可原 3 番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2T 目]己-已 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 800 番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島 499-] 


ち 

庫 

巧 

(078)796-3140 

神戸市須磨区弥栄台 3 了目] 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市ち長 29 日-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米子市米原 4T 目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江市平成町 182 番地 14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町 41 目 

ミ兵 

田 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市化区田中] 38-] ] 日 


広 

島 

巧 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 了目 13 -日 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山口市ル郡下郷 220 -1 


香 

川 

巧 

(087)868-6388 

高松市勃使町 1 已 2-2 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市ミが兵 2T 目 3 日 

局 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2- 16 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡抵部町ノ V 倉 7 己-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園 3T 目 48 


佐 

カロ 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町 3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1658 

長崎市東町 19 19-1 


大 

分 

巧 

(097)556-3815 

大分市款原 4T 目 8-3 己 

九州地区 

宮 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷北方字草葉 2099 -2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


天 

草 

巧 

(0969)22-3125 

天草市港町 18-1] 


ノレ巧 

巧 

(099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 了目 5-33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城 間 4T 目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あ! 5 かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 1210 
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を < いん 


英数字 


ぺージ 

■ AVCHD 

再生する . 50 

取り込む . 84 

■ AVCREC 方式 . 16 

■ B-CAS 力ード 

挿入する . 準備編2日 

テストする . 準備編 4 S 

番号を見る . 130 

■ BD-Live. 曰 8 

目 D - Live インターネット接続 . 134 

■ CATV. 80 

■ DNS-IP 自動取得 . 140 

■ DR モード . 44 

■ DV おまかせ取这 . 87 

■D 映像端子 

出力解像度を設定する 

(「 D 端テ出力解像度」） . 139 

■ ECO スタンバイ . 138 

■ e-move. 58 

■ EP 時の記録時間 ( 目時間 /8 時間） . 134 

■ FR ( フレキシブルレコーディング） . 44 

■ HDD 

取り扱い . 151 

フオーマット . 13己 

■ HDMI 

HDMI 映像優先モード . 準備編32 

HDMI 音声出力 . 準備編32 

アンプと接続 . 準備編 

設定する （「 HDMI 接続」） . 138 

テレビと接続 . 準備編已 

■ i.LINK 

i . LINK 機器モード設定 . 139 

i . LINK 端テ切換 . 139 

i . UNK ( TS ) 対応機器とのダビング . 89 

設定する . 139 

■ IP アドレス /DNS 設定 . 140 

■ Ir システム 

1「システムを接続する . 準備編9 

I 「システムを使って予約録画する . 81 

■ MPEG2 

ダビングする . 85 


■ SD 力ード . 

MPEG 2 動画のダビング . 

入れかた/出しかた . 

音楽の再生 . 

音楽の転送 . 

撮影ビデオ ( AVCHD ) を取込 . 

撮影ビデオ ( AVCHD ) を見る . 

写真の再生 . 

写真の取り込み . 

フオーマット . 

プ□テクト(書さ込み禁止) . 

持ち出し番組の転送 . 

■ U 30. 

■ USB 機器 . 

MPEG 2 動画のダビング . 

撮影ビデオ ( AVCHD ) を取込 . 

写真の再生 . 

写真の取り込み . 

接続する . 

持ち出し番組の転送 . 

■ VR 方式 ( DVD ビデオレコーディング規格) 

■ XP 時の記録音芦モード . 

国10秒戻し . 

■ 24 p 出力 . 

■ 30 秒送り . 

■ 3 D 

3 D 奥手了さコント〇—ラー . 

3 D 再生時のを意表示 . 

3 D ディスクの再生ち法 . 

3 D 方式設定 . 

再生する（映像） . 

再生する（写真） . 
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準備編 37 
準備編36 
..準備編4 

準備編12 

. 24 

. 119 

. 22 

. 26 

. 1曰0 

準備編44 
. 120 

. 97 

. 99 

. 98 

. 104 

. 101 

. 97 

. 61 


136 

136 
..59 
..61 
..已已 

..23 

136 

136 

133 


ぺージ 

.... 114 
.... 112 


国アクトビラ 

ダウン□ー ドする . 

齡 . 

■ 暗証番号 

BD - Video の視聴可能年齢 . 

DVD - Video の視聴制限 . 

HDD 番組の視聴制限 . 

視聴制限(番組） . 

国アンテナ 

アンテナ電源 . 

アンテナの調整（アンテナレベル） . 
接続する . 

■アンプと接続する . 

■枝番号 . 

■オートサウンド連携 . 

■お好みチャンネル . 

■追つかけ再生 . 

■ お手入れ . 

■ お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 

設定する . 

操作する . 

■音楽 

再生する （ CD ). 

再生する ( HDD 、 SD ). 

転送する （ SD 力ードへ） . 

バックアップする . 

編集する . 

録音する （ HDD へ） . 

■音質効果 . 

■音声 

DV 入力から録画する 

(「□ V 入力時の音声設定」） . 

LPCM で記録する 
( rxp 時の記録音声モード」） ...... 

音声言語を切り換える（音声情報） . 

音声効果を設定する . 

音声を切り換える（再生時） . 

音声を切り換える(受信時） . 

外部入力から録画する 

( r 外部入力の音声」） . 

記録する音声(を/副）を選ぶ 

( r 二重放送音声記録」） . 

■音芦ガイド 

設定する （ r 音声ガイドの設定」） ..... 


ぺージ 

■外部入力 （ L 1) 取这 . 86 

■画質の選択（再生時） . 60 

■画面モード切換 . 23 

■ かんたん設置設定 . 準備編23 

■かんたんダビング . 70 

■かんたん転送 . 107 

■ かんたんネットワーク設定 . 準備編26 

■機器パスワード初期化 . 141 

■記録方式 . 16 

■クイックスタート . 133 

■ケーブルテレビ ( CATV ) 

接続する . 準備編8 

録画する . 80 

■高速ダビング 

高速ダビング速度 . 13己 

高速ダビング用録画 . 134 

■個人情報リセット . 132 

■ コマ送り/コマ戻し . 54 


4 4 5 2 
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をくいん(つづき) 


. 57 

. 59 

. 76 

. 84 

. 71 

. 93 

. 32 

. 108 

. 52 

. 62 

. 38 

準備編42 


プレイリスト . 

■再生設定 . 

■再生中番組の保存 . 

■ 撮影ビデオ ( AVCHD ) を取& 
■サブメニュー 

かんたんダビング . 

写真一覧 . 

番組表 . 

持ち出し番組一覧 . 

録画一覧(再生） . 

録画一覧(編集） . 

■ 時間指定予約 . 

■時刻合わせ . 

■視聴制限 

目 D ビデオの視聴可能年齢を設定する 
DVD ビデオの視聴制限を設定する.... 

番組の視聴制限を設定する . 

■自動 CM 早送り . 

■自動更新録画 . 

■字幕 

切り換える（再生時） . 

切り換える(受信時） . 

字幕情報 . 

字幕の設定 . 

録画モードによる記録の違い . 

■写真 

印刷する . 

fc き ud す . 

かんたん取込 . 

再生する . 

スライドシヨー . 

整理する . 

取り込む . 

プ□テクト . 


180 


ジ 


■ヴーチ . 54 

■再生する 

目 D ビデオ、 DVD ビデオ 

(市販またはレンタル） . 49 

音楽 (CD). 97 

音楽 (HDD、SD). 99 

写 R. 91 

スライドシヨー . 92 

ドアホン•センサーカメラ映像 . 110 

八イビジョン動画 (AVCHD). 50 


■受信設定 . 準備編36 

■ tt 様 . 159 

■消去する 

音楽 . 101 

写胃 . 93 

全写真消去 (HDD). 13己 

全番組消去 (HDD). 13己 

全番組消去(ブルーレイディスク、 DVD)........ 1 S8 

mm . 68 

持ち出し番組 . 108 

■詳細ダビング 

MPEG2 動画をダビングする . 85 

番組をダビングする . 72 

ファイナライズ後のディスク 

(DVD ビデオ）をダビングする . 74 

■初期設定 . 133 

初期化する（初期設定リセット） . 134 

■信号切換 

再生時 . 59 

放送受信時 . 24 

■信号設定 . 37 

■診断コード . 1曰日 

^1新^§糸且あまわ、せ録画 . 3日 

■スカパー . f HD 録画 

接続する . 準備編14 

設定する . 準備編44 

$丈画予約する . 82 

■スキップ . 曰4 

■スタート . 1曰8 

■ス□一再生 . 曰4 

■選局対象 . 132 

■操作ガイド . 2 

■ 操作状態の表示(情報表示） 

再生時 . 己己 

受信時 . 23 


4 4 2 0 1 
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■名前を付ける 

アルバム(写真) 
イベント（写真) 


音楽 ........ 

ディスク 


予約録画 . 38 

■二重放送 

音声の記録について . 43 

記録する音声(主/副）を選ぶ 

(r 二重放送音声記録」） . 136 

■ ネットワーク 

かんたんネットワーク設定 . 準備編 S6 

接続する . 準備編14 

設定する . 140 


■ 

■ 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 

■ 


ぺージ 

代替録画 . 41 

タイムワープ . 曰日 

タウン □ ー ド 

ソフトウエア更新 . 143 

番組のダウン□ー ド . 114 

ダウンミックス . 136 

他機器での再生について . 19 

他の BD 機器再生(ファイナライズ） . 129 

他の DVD 機器再生(ファイナライズ） . 129 

ダビング 

i.UNK(TS) 対応機器 . 88 

MPEGS 動画 . 8己 

かんたんダビング . 70 

再生中番組の保を . 76 

詳細ダビング . 72 

ビデオカメラから . 83 

ファイナライズ後のディスク 

(DVD ビデオ）（詳細ダビング） . 74 

チャプター . 66 

再生•編集する . 67 

自動チャプター . 13己 

チャプターマーク . 66 

チャンネル設定 . 準備編38 

重複について . 42 

通信による G ガイド受信 . 131 

続さ再生メモリー機能 . 曰4 

ディスク 

記録でさるディスク . 16 

再生のみでさるディスク . 146 

ディスクの選びかた . 18 

ディスクの再生方法(再生設定） . 59 

ディスクのメニュー画面 . 49 

名前を付ける . 128 

フオーマット . 126 

プ□テクト .1S8 

データ放送 . 21 

テレビでネット . 115 

ドアホン•センサーカメラ録画 

再生する . 110 

接続する . 準備編1己 

設定する 

(ドアホン•センサーカメラの接続設定）…準備編4目 

同時録画再生 . 26 

同時録画について . 46 
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をくいん(つづき) 



■八イビジョン画質 . 44 

■ハイビジョン動画 (AVCHD) 

再生する . 50 

取り込む . 84 

■バックアップ 

音楽 . 104 

ドアホン•センサーカメラ . 111 

■早送り•早戻し(サーチ） . 54 

■早見再生 （1.3 倍速） . 54 

■番組 

再生する . 49 

消去する . 68 

名前を付ける . 62 

プ□テクト . 62 

編集する . 目 S 

■番組キープ . 119 

■番組結合 . 63 

■番組追従機能 . 41 

■番組表 

枝番号表示を非表示にする（選局対象） . 132 

画面の見かた . 30 

検索（フ U —ワード、ジャンル） . 34 

設定を確認する . 131 

表示を変更する . 31 

表示チャンネル数を変更する .3S 

予約蟲画ぅる . 28 

■番組分割 . 63 

■番組持ち出し . 10曰 

■ ビエラリンク （HDMI) 

HDMI ケーブルで接続する（アンプ） ...... 準備編 

HDMI ケーブルで接続する（テレビ） ......... 準備編己 

操作する . 117 

ビエラリンク制御 . 138 

ビエラ U ンク録画待機 . 138 

■ぴったり録画 . 27 

■ ビデオコミュニケーション . 11曰 

■ ビデオ方式 (DVD ビデオ規格） . 16 

■標準画質 . 44 

■ファイナライズ 

他の目 D/DVD 機器再生（ファイナライズ） ..... 129 

■フォーマツト(初期化） . 126 

■部分消ま . 62 

■プレイ U スト 

再生する（番組） . 57 


■ ブ □ー ドバンドレ シーバー 

設定する . 準備編43 

パソコンから本機を操作する . 116 

■ プ□キシサーバー設定 . 141 

■プ□テクト(書を这み禁止） 

SD 力ード . 147 

写 R. 93 

ディスク .1S8 

mm . 62 

■編集する 

音楽 . 101 


mm . 62 

■放送設定 . 131 

■放送 メール . 130 

■ポップアップメニュー . 49 


■ 本巧がの明るさ . 137 


1推 
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.41 ■ リージョンコード/リージョン番号 . 146 

■ リ.マスター . 61 

. 53 BU モコン 

各部のはたらさ . 12、13、14 

. 37 他機器び同時に動作するのを防ぐ 

. 64 (リモコンモード） . 準備編40 

. 曰3 本機のリモコンでテレビを操作する ..... 準備編41 

■ リモコンモード . 準備編40 

準備編17 ■ 録画中に再生する 

準備編28 (追つかけ再生/同時録画再生） . 26 

. 130 ■ 録画中にでさる操作 . 144 

. 123 ■録画モード . 44 

記録時間の目安 . 164 

. 166 変換する . 64 

. 109 


13己 
10己 
106 
106 
107 


ぺージ 

…….41 
…….39 



■毎曰•毎週予約 


設定する . 

毎曰 • 毎週予約で録画した番組の再生 
(まとめ番組の再生） . 

■マイラべル 

設定する（予約時） . 

設定する（録画一覧で） . 

■まとめ番組 . 

■無線 LAN 

接続する . 

設定する . 

■ メール/情報 . 

■夕字入力 . 

■持ち出し番組 

SD カードの記録時間の目安 . 

SD カードを確認•消去 . 

画質を変更する 

(r 持ち出し番組の VGA 画質」） ....... 

携帯電話の対応機器の確認 . 

作成する(予約登録時） . 

作成する（録画後） . 

転送する . 



■野球延長対応(番組追従) 


■予約確認 . 

■ 予約録画 

Ir システムを使って . 

重複について . 

番組表を使って . 

予約内容の確認•取り消し • 修正 ........ 

録画曰時を指定して（時間指定予約) 


-ホー ムぺ ージ 

aiga.jp 



操作ち法や困ったとさに役立つ 
サポート情報を掲載しています。 
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•使いかた•お手入れなどのご相談は---- 


•修理に関するご相談は 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 

http://panasonic.co.jp/cs/ 


パナソニック D に A (ディ-ガ) ご相談窓 □ 


36己曰 

受付9時〜20時 


電話黑ル 曲】 01 20-878-982 

關誦 ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 

■上記番号がご利用いただけない場ち 06 - 6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函 0120 - 878-236 

Help desk Tor foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


_パナソニック修理サービスサイト_ 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

Pima 面※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話き号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の r 保証とアフターサービス」わご覧ください。 


本機の使用中、何!5かの不具合により、正常に録画•編集びできなかった場合の内容の補償、録画•編集した内容 
(データ)の損失、および直接•間接の損害に巧して、当社は一切の責任を負いません。あ!5かじめご了承くださし、。 


本機を使用でさるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式び異なりますので使用でさません。 

This unit can not be used in foreign country as desianed for Japan oniv . 


愛情点検 

長年 ご 使用の ブルーレイデイスクレ コーダーの 点検を/ 

口 

■ 

こんな症状は 
ありませんか 

■ 

• 煙び出たり、異常なにおいや音びする 
• 映像や音声び出ないことびある 
• 内部に水や異物び入った 
• 本体に変形や破損した部分びある 
• その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
電源を切り、コンセント 
から電源プラグを抜い 
て、必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社ネットワーク事業グループ 

〒己71 - 8504大阪府門真市松生町1番1己号 VQT3C03-2B 

© Panasonic Corporation 2010 F1210SD 2021( 30000 © ) 



































